

. . . . è un grande apparecchio (col quale si ricevono 
tutte ie stazioni d’Europa) racchiuso in un picco¬ 
lissimo mobile elegante in bachelite. 

.... ha CINQUI valvola Fivra serie "BALILLA '. 

potenti, speciali, modernissime. 

... è it'più piccolo apparecchio radio esistente jrì Italia, 
facilmente trasportabile. Dimensioni: lunghezza cm. 

22, larghezza cm 11. altezza cm. 13: peso ridot¬ 
tissimo 1 ! Kg. 2 completo di mobile. 

.... consuma pochissima corrente e può funzionare 
ovunque vi sia una presa dr corrente alternata o 
continua senza altra installazione che I attacco alia 
presa e lenza bisogno di antenna |giò coNegata 
□(l'apparecchio). 

. . . - è necessario, indispensabile a tutti gli uomini daffari (potendosi collocare come sopramobile sullo scrittoio), agli ufficiali, a 
viaggiatori, agli artisti, ecc. perchè facilmente trasportabile nella valigia occupando uno spazio inferiore alia toeletta. 

.... è il più bello. ìi più ..gradito regalo. 

• - • - nessun apparecchia o CINQUE VALVOLE, così potente e selettivo, è venduto a prezzo così bosso: LIRE 702 comprese le 
tasse governative (escluso l'abbonamento alle radioaudfzionì) 

Il FIDO non ha copcorrenti ; gli apparecchi simili di altre marche sono ingombranti, non hanno cinque valvole ma tre o quattro 
hanno un prezzo superiore, non sono potenti e selettivi come il FIDO, li FIDO è un apparecchio a sè, che tutti debbono 
acquistare; infatti quasi tutti gli acquirenti de! FIDO posseggono già altri apparecchi radio, naturalmente grandi, ingombranti, non 
trasportabili. 


SUCCESSO SENZA PRECEDENTI 

NELLA VENDITA DEL 

' 5 %. 

"IL COMPAGNO INSEPARABILE 

PERCHE'? 












CONDENSATOR I 

"MICROFARAD„ 

IN OLIO PER TUTTE LE APPLICAZIONI 

I PIU' SICURI - I PIU' STABILI 


APPLICAZIONI TROPICALI 


















La valvola BùfàJUù’ della "Fivre„ 

frantuma il prodotto straniero 
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eilnuovo tipo diripro 
fonografico di costruzione LES 


SOCIETÀ NAZIONALE DELLE OFFICINE DI 

SAVIGLI ANO 

CAPITALE VERSATO L. 45 000.000 - TORINO - C. MORTARA 4 


--- OQO- - 

L'APPARECCHIO A 5 VALVOLE PER ONDE CORTE E MEDIE MOD. 





L'APPARECCHIO A 4 VALVOLE 
MODELLO 



SENSIBILITÀ E SELETTIVITÀ ECCEZIONALI 

POTENZA D’USCITA 3,5W INDISTORTI 


VERAMENTE PERFETTA REALIZZAZIONE MECCANICA 

PORTENTOSO CHE consente massima stabilità e 

col QUALE LUNGA DURATA 

SI ricevono 

OTTIMAMENTE MOBILE IN RADICA - ELEGANTE - ORIGINALE 


TUTTE LE STAZIONI D’EUROPA 


È CONTENUTO IN ELEGANTE MOBILE IN LEGNO DI RADICA PREGIATA CHE CONSENTE 

PERFETTA RISONANZA E MUSICALITÀ 

PICCOLISSIMO - LEGGERISSIMO - FACILMENTE TRASPORTABILE 

È POTENTE, SELETTIVO, SENSIBILE, PIÙ DI MOLTI APPARECCHI A 5 VALVOLE 


L’APPARECCHIO IDEALE ! 


VOCE PERFETTA! 



























Le novità della "VORAX„ 



VORAX S.O. 130 

IL CAPACITIMELO OHMETRO 
IDEALE 



i 



VORAX S. O. 70 

OSCILLOGRAFO A RAGGI CATODICI 

«ss 11 più pratico 

Il più perfezionato 

II più rapido 


VORAX S. O. 107 

L’ANALIZZATORE ''punto per punto,, che 
permette di rilevare qualunque difetto senza 
smontare lo chassis 



L»ff ® » • f • 


: 


\}Gh&àC $. A* - "Hiitattfr - I Siate Viavc, 74 - 24-4^5 












































_UPERETERODINA 
A 5 VALVOLE 
4 CAMPI D’ONDA 


QUADRI 

UNDR 

E 41*542 


II 


Valvola cambiofrequenza speciale per 
onde corte. Condensatore variabile a 
quattro sezioni assolutamente anlimicro- 
ionico. Potenza 5 watt. Indicatore dì sin¬ 
tonia. 




Prezzo solo Radio L. 1790 
Radiofonografo ,, 2850 
Escluso abbonamento all' E1AR 


VENDITA ANCHE A RATE 


UNDR RODIO 

OBBBinCB-MilBM 

IH. MOHWIMCKEL 

VIA QUAPHOMHO, à MILANO 



TESTER PROVALVOLE 


Pannello in bachelite stampata — Diciture in rilievo ed 
incise - Commutatori a scatto con posizione di riposo - 
Prova tutte le valvole comprese le Octai - Misura tensioni 
in corr. cont ed alt. da 100 Mìllivolt a 1000 Volt, inten¬ 
sità; resist. da 1 ohm a 5 Megaohm - Misura tutte le 
capacità fra 50 cm. a 14 m.F. - Serve quale misuratore 
di uscita - Prova isolamento - Continuità di circuiti - 
Garanzia mesi 6 - Precisione * Semplicità di manovra 
e d'uso - Robustezza. 


Ing. A. L. BIANCONI 

MILANO - Via Caracciolo 65 - Tel. 93976 


DIAFRAMMA PIEZOELETTRICO 

“ do. re. mi. " 

RIGENERA I VOSTRI DISCHI 


LIRE 
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FRANCO NEL 
REGNO 

BUONI SCONTI Al RIVENDITORI 

Il Prezzo più basso per il Prodotto 
più alto ! 

— oooQOOooo - - 

Rappresentanza generale delle Applicazioni Ra¬ 
dioelettriche dei Cristalli Piezoelettrici “VOXIT l( 


DOLFIN RENATO - MILANO 

Piazza Aquileia 24 — Telefono 495-062 
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UN NUOVO - ■ - 

REGOLATORE di TONALITÀ 


RADIO IMDUSTRiA (facciamo 
un po’ di rumore intorno a questa 
riuista di pubblicità) non lascia pas¬ 
sare occasione per dare qualche 
sgarbata zampatina a l* antenna : 
come la cultura e l’educazione, an¬ 
che il senso della colleganza e della 
solidarietà professionale non s'im¬ 
pongono. G’è ehi le sente e ehi non 
può intenderle! 

Prendendo lo spunto da una no¬ 
stra nota editoriale, eeeo ehe i ca¬ 
merati di “Radio Industria,, saltano 
su a dire ai loro lettori: “abbiamo 
sempre deplorato le polemiehe/'eee. 
A ehi potrebbe interessare una sì¬ 
mile dichiarazione? Il pacifismo di 
un uomo priuo delle braccia e delle 
gambe sarebbe di natura un po’ 
dubbia ! 

Ma t camerati di “Radio Industria,, 
non si limitano a deplorare le po¬ 
lemiche : essi uogliono anche insi¬ 
nuare ehe qui non si disdegni di 
farle su commissione- 

A tale insinuazione noi ei limitiamo 
a rispondere: ragazzi, non facciamo 
discorsi insulsi, perchè non sempre 
potreste trouarei in rena di genero¬ 
sità. E’ umano indulgere uerso ehi 
ha molte uolte dimostrato di auere 
poca dimestieatezza con la penna; 
ma anche l'indulgenza ha i suoi 
limiti. 

Tantenna 


<■: Venerdì 1 marzo si riaprirà la Seziona 
«Professionale (serale) delL Istituto Ra- 
x dìoteciiico in Via Circo, 4. 

« La Scuola Professionale Radiotecnica 
a tende alla creazione di montatori radio- 
a. tecnici, di aiuto ingegneri radiotecnici, 
t nonché di elettrotecnici, di elettromec- 
* eailici, di telefonisti e di operatori ra- 
i d iotei egra fisti ». 

Programmi e schiarimenti in Via Cir¬ 
co a- 4. 


inderogabili esigenze amministra- 
sive ci impongono [di sospendere con 
questo numero t’invio della [rivista u 
coloro che non si sono tnsssijin regolo 
con l'abbonamento per l’anno 


Negli ultimi apparecchi della no¬ 
ta. fabbrica americana RCA abbia¬ 
mo visto applicato un nuovo cir¬ 
cuito per la regolazione della to¬ 
nalità. Lo schema del controllo di 
tono è rappresentato nella figura. 
Al posto della resistenza di griglia 
della valvola finale è stato posto 
un potenziometro, il quale rappre¬ 
senta. il regolatore di tono, li cur¬ 
sore è collegato ad un condensa¬ 
tore fisso, del quale l’altro elemen¬ 
to è collegato a valle del con deso¬ 
lare (li accoppiamento di bassa fre¬ 


quenza, ed esattamente sul circui¬ 
to di placca della valvola prece¬ 
dente. 

11 funzionamento di tale regola¬ 
tore è evidente. Quando il cursore 
è dalla parte di massa, il conden¬ 
satore si trova in derivazione al¬ 
l’uscita della valvola precedente, e 
blocca a massa le correnti di fre¬ 
quenza elevata. 

Uno dei principali vantaggi del 
sistema, e forse runico che ne. ab¬ 
bia determinato l’adozione, è es¬ 
senzialmente di carattere economi¬ 
co; infatti esso permette di rispar¬ 
miare una resistenza fissa. Inoltre 
còri t em por n n-eament e all' a Itemi a- 
zione delle frequenze elevate si ve¬ 
rifica anche un’altro effetto, che 
non è di trascurabile importanza. 

Come abbiamo visto, quando il 
condensatore di torio C 2 è collega¬ 
to a massa esso produce un’atte¬ 
nuazione delle frequenze elevate; il 


condensatore di accoppiamento è 
in tal caso costituito dalla capaci¬ 
tà Ci, il quale avrà una determi¬ 
nata caratteristica di trasmissione 
delle frequenze basse. Quando il 
cursore del potenziometro viene 
portato in alto si ha la massima 
risposta alle frequenze elevate che 
non vengono più attenuate; il con¬ 
densatore C SJ si viene allora a tro¬ 
vare in parallelo al condensatore 
di accoppiamento Cp la caratteri¬ 
stica di trasmissione, esosndo au¬ 
mentata detta capacità dì accop¬ 


piamento, sarà migliorata, esten¬ 
dendosi verso frequenze più basse. 
Allora riassumendo il regolatore di 
tono produce contemporaneamente 
una regolazione delle frequenze al¬ 
te e basse della gamma acustica; 
nella posizione corrispondente al 
tono alto si ha la massima rispo¬ 
sta delle frequenze elevate e delle 
frequenze basse; nella posizione di 
tono basso vengono contempora¬ 
neamente attenuate le frequenze al¬ 
te e le frequenze basse della gam¬ 
ma. Ciò risponde ad un preciso in¬ 
tendimento, in quanto si sa che 
un buon regolatore di tono per 
non produrre effetti sgradevoli de¬ 
ve mantenere equilibrata, la carat¬ 
teristica di risposta dell 3 apparec¬ 
chio, facendo corrispondere ad ogni 
a tt en u a zi on e delle f r eq u e n z e a 11 e 
anche una certa attenuazione del¬ 
le frequenze basse. 

(L. C.) 
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D I S PO S ITI VO 
DENOMINATO 

ZEROVOLT 

PER EVITARE PUNTE DI TEN¬ 
SIONE ALL'ACCENSIONE DI 
APPARECCHI RADIO RICE¬ 
VENTI ED INCONVENIENTI 
RELATIVI 


E’ noto, che in ogni alimentatore di apparecchio 
radio, al momento dell’accensione, la tensione resa è 
notevolmente maggiore di quella di regime; per il fat¬ 
to che i catodi delle valvole, eccetto quello della ret¬ 
tificatrice, hanno una sensibile inerzia termica. 

Tali sovratensioni sono la causa della maggioranza 
dei guasti che si riscontrano negli apparecchi radio, 
come ad es. : condensatori in corto circuito, valvole 
difettose, ecc. Infatti le punte di tensione oltre a pro¬ 
vocare corti circuiti fra le armature dei condensatori, 
esercitano pure una sollecitazione meccanica tra. i di¬ 
versi elettrodi componenti le valvole termoioniche, i 
quali vengono così a trovarsi sottoposti ad un campo 
elettrostatico assai maggiore di quello che non sia nel 
tempo in cui circola la corrente. (ET noto, che le ar¬ 
mature di un condensatore caricato si attraggono). 

Il dispositivo ha lo scopo di ritardare l’accensione 
della valvola raddrizzatrice finché i catodi delle diver¬ 
se valvole componenti il circuito non abbiano rag¬ 
giunto la tensione normale di emissione. Esso consi¬ 
ste di un’interruttore a- lamina Bimetallica inserito 
nel circuito di alimentazione della valvola raddrizza¬ 
trice; la lamina, sotto l’azione del calore generato da 
una resistenza, si deforma e chiude il circuito a tempo 


determinato e lo mantiene chiuso per tutto il tempo 
in cui 1 5 apparecchio rimane in funzione. Non appena 
l’apparecchio viene disinserito dalla rete, per effetto 
del raffreddamento la lamina ritorna in posizione nor¬ 
male riaprendo il circuito. 

Tale dispositivo è pure efficacissimo in tutti quei 
casi ove la tensione dì rete non è mai costante; per¬ 
ché è risaputo che mentre una sovratensione di rete 
del io% non è affatto risentita quando l’apparecchio è 
in funzione, può invece essere dannosa all’atto del¬ 
l’accensione. 

Inoltre, eliminando le punte di tensione si possono 
montare sugli apparecchi condensatori con isolamento 
per la sola tensione di lavoro; realizzando così un 
sensibile risparmio nel costo o minor volume a parità 
di capacità. 

Questo dispositivo può essere costruito tanto come 
accessorio da inserire in serie al filamento della rad¬ 
drizzatrice, quanto come zoccolo supplementare, od 
addirittura venire incluso- nello zoccolo della valvola 
essendo le sue dimensioni ridottissime. 

L’unito disegno ne illustra chiaramente il suo fun¬ 
zionamento. 


Offriamo agl Abbonati e Lettori 

alcune combinazioni di abbonamento annuale a L'ANTENNA cumulato 
con le nostre edizioni di radiotecnica, combinazioni che contengono sensi¬ 
bili facilitazioni sul prezzo dei volumi. (Valevole fino al 15 Marzo p. v.) 


con i due volumi: 

“ La messa a punto del radio- 
ri Genitori „ 

“ Le resistenze ohmiche in radio- 
teeniea n . 

L. 

50.— 

con i due volumi : 

“1 circuiti elettrici „ 
w La piezo elettricità „ 

con i sei volumi : 

„ 70.- 

con II volume recentissima : 

*1 eireuiti elettrici „ 

r> 

52.— 

“ 1 eireuiti elettrici „ 

“ La piezo elettricità „ 


con il nuooo volume : 

u La piezo elettricità „ 

V 

52.- 

“ Le ualuole rieeuenti „ 

“ Le ualuole termoioniche v 
“La messa a punto dei radiori- 


eon i due volumi : 

tt Le ualuole termoioniche „ 

M Le ualuole rieeuenti „ . * 

L. 

50.- 

eeuitori „ 

"Le resistenze ohmiche in re 
dioteeniea„„. 

, 108.— 


I volumi richiesti in combinazione vengono spediti franco di porto 

Affrettatevi a rinnovare l’abbonamento - Approfittate per arricchire la Vostra Biblioteca 
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Auto-Trasformatori 
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Sei piccolo laboratorio del dilettante ed in partico¬ 
lare in "quello del radioriparatore , è di ogni giorno il 
problema di disporre di tensioni di alimentazione di¬ 
verse da quella della rete. Non è raro inoltre il caso 
i<. sui strumenti di misura , ed anche apparecchi rice¬ 
ventidebbano essere ali ineritati con tensione diversa 
da quella della rete. Sarebbe assurdo ricorrere a mezzi 
di ripiego guidati da meschini concetti , quando con un 
minimo di fatica e di spesa è possibile risolvere' ele¬ 
gante me aie il problema. 

L'autore ne mostra le varie soluzioni. Viene anche ri¬ 
solto il problema della fine regolazione con dispositivi 
mi elevato rendimento. 

La nozione di trasformatore ed il suo impiego sono 
ggi giorno enormemente estesi; altrettanto non si può 
dire deirautotrasformatore. Spesse volte, penetrando 
in un laboratorio di qualche amico o collega, si rimane 
sorpresi constatando che essi non posseggono alcun 
mezzo per ottenere una tensione diversa da quella che 
loro fornisce la società distributrice di energia elettrica; 
e sovente, allorquando i disgraziati tecnici abitano al¬ 
l'estremo della linea, la rete è soggetta a delle varia¬ 
zioni non solo stagionali ma anche orarie, talché nella 
matti manata si hanno a disposizione circa 120 volt, 
che alla sera scendono lentamente a 105, Ci si fa mera¬ 
viglia allora elle i ricevitori sui quali si è lavorato tutta 
la giornata e che al mattino captavano stazioni lon¬ 
tanissime in altoparlante (ed i 200 microampere dell'o¬ 
scillatore indicavano il perfetto funzionamento dell’ap¬ 
parecchio), alla sera mancano di sensibilità e la cor¬ 
rente oscillante è scesa a 50 microamp. 

Problemi di questa specie ed altri ancora più inte¬ 
ressanti ed importanti, vengono elegantemente risolti 
con l’aiuto di un semplice autotrasformatore. 

Vengono presi in esame due tipi distinti di autotra¬ 
sformatori, i quali rispondono a diverse necessità. 

A U TOTRA S FORGIATORI FISSI 

Un caso che si presenta abbastanza frequentemente 
nella pratica è il seguente : si deve costruire un rice¬ 
vitore ad alimentazione universale (per corrente a Iter- 



Figura 1 - Schema di un comune trasformatore di ali¬ 
mentazione per apparecchi riceventi. 

nata e per corrente continua) per una rete a corrente 
continua di 220 volt. Se il ricevitore dovesse funziona¬ 
re su una rete a corrente continua di no volt, il pro¬ 
blema sarebbe immediatamente risolto, mettendo a po¬ 


sto l’apparecchio con la rete a corrente alternata della 
stessa tensione; esso poi funzionerebbe egregiamente 
sulla rete a corrente continua. Il nostro problema, re¬ 
lativo ad un apparecchio che deve funzionare solamen¬ 
te su rete a corrente continua di 220 volt, comporta 
lue soluzioni■; 

c7) fare un ricevitore per np volt e corredarlo di 
resistenza di caduta, calcolata in modo da ridurre la 
tensione di no volt. Spedire il tutto senza nemmeno 
provarlo. 

b) costruire un ricevitore come il precedente, ma 
provarlo e metterlo a punto con la rete a 220 volt. 

Il procedimento indicato in a) è insano e può serba¬ 
re sgradevoli sorprese. Necessità quindi di provare l’ap¬ 
parecchio alla tensione alla quale deve funzionare. 

Come ottenere questi benedetti 220 volt? Se ordinate 
un trasformatore a terzi, questi vi guarderanno con 
molta meraviglia prima, e poi vi faranno pagare molto 
salato il tanto atteso trasformatore. Non si tiene conto 
in questo caso del fattore economico e del fattore 
tempo. 



Figura 2 - Collegamenti da realizzare sui primario del 
trasformatore di alimentazione della figura 1 per 
t ras forma ri 0 in a u totrasf armatore . 

Esiste un mezzo semplice per girare l’ostacolo : pren¬ 
dere un trasformatore di alimentazione. Esso si pre¬ 
senta sotto una forma classica e ben conosciuta, e lo 
schema di avvolgimento è di solito quello di figura 1. 
Fa presa dell’avvolgimento primario fa capo ad una 
morsettiera, ed un fusibile (quando c’è) serve di caval¬ 
lotto di contatto. L’uso è conosciutissimo e l’apparec¬ 
chio fornisce una tensione costante secondaria per va¬ 
rie tensioni di rete. Naturalmente occorre che l’inser¬ 
zione del primario sia fatta nel modo giusto. 

Un trasformatore ad esempio di una cinquantina di 
watt, vale a dire delle dimensioni che convengono ai 
ricevitori normali a cinque valvole, ci permette di a- 
vere uno splendido autotrasformatore, che potrà darci 
220 volt, con 250*500 mamp, partendo da una tensione 
minima di no volt. Le operazioni per effettuare il cam- 
ì >ìamento consistono essenzialmente nel disporre di una 
serie di prese per spine a banana (meglio per spina bi¬ 
polare a passo normale), di un cavo ben isolato termi¬ 
nante con spina bipolare per l’attacco alla rete; e nel- 
Fisolare in modo superlativo tra di loro e verso l’ope¬ 
ratore i terminali dei secondari che non verranno mai 
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usati. I collegamenti risulteranno infine disposti secon¬ 
do lo schema di figura 2. La potenza del V a totràsfor ma¬ 
lore è maggiore di quella che competeva al trasforma¬ 
tore dal quale l’abbiamo ricavato. In effetti si econo¬ 
mizza la perdita per effetto Joule dei secondari, soven¬ 
te considerevole; un calcolo elementare ce lo dimostra. 

Consideriamo un trasformatore con le seguenti ca¬ 
ratteristiche secondarie : 

350 volt, 60 mamp cioè 21 watt, 

6,3 » ■ 3 » » 19 » 

3 » 2 » d 1 o » 

In totale la potenza secondaria è di 50 watt. 

La resistenza di un semi avvolgi mento di alta ten¬ 
sione, fatto con filo da 0,15 man. di diametro, è dell’or¬ 
dine di 300 almi, e quella degli altri due avvolgimenti 
di circa 0,3 ohm. Le perdite in calore nei tre avvolgi¬ 
menti (LR) sono perciò le seguenti : 

Secondario alta teli zi 011 c : 10,8 watt 
» 6,3 volt : 2,7 » 

» 5 » : 1,2 » 

cioè in totale 14,7 watt che sono recuperabili sul pri¬ 
mario. Avremo quindi circa 65 watt disponibili sul- 
l’autotrasformatore; esso ci assicura a 220 volt una cor¬ 
rente di 0,3 atnp circa, cioè l’alimentazione di un ap¬ 
parecchio universale con valvole americane. 

( ;i: ) Nel computare la potenza utile, e quindi anche 
quella perduta , dì un trasformatore di alimentazione 
per valvola rettificatrice biplacùa, si deve tenere pre¬ 
sente che per agili, mezzo periodo di alternanza fun¬ 
ziona una sola metà del secondario ad- alta tensione . In 
effetti è quindi come se si avesse metà dà detto secon¬ 
dar i0 funzionante continuamente. 


Alle varie tensioni l’auto trasformatore fornirà i se¬ 
guenti valori massimi di corrente : 

a 110 volt, qualsiasi erogazione; 

» 125 » 0,52 amp. 

» 160 » 0,4 » 

» 220 » 0,3 » 

e le suddette correnti non produrranno un carico eeces- 
sivo all’autotrasformatore. 

Prendendo invece un trasformatore di maggiori di¬ 
mensioni, ad esempio con le seguenti caratteristiche se¬ 
condarie : 

350 volt, 150 mamp; 

6,3 » 4 

5 » 3 » 

vale a dire Sa watt in totale, si trovano, ripetendo il 
calcolo, altri 20 watt di perdite recuperabili sul prima¬ 
rio : abbiamo quindi a disposizione 100 watt, al quale 
valore corrispondono le seguenti correnti massime : 

a no volt, qualsiasi erogazione; 

» 125 » 0,8 amp; 

» 160 » 0,63 » 

» 220 » 0,45 » 

I/autotràsformatore è un organo molto elastico e 
molto versatile per l’adattamento di qualsiasi tensio¬ 
ne. Infatti non è obbligatorio partire da no volt : la 
rete può essere di uno dei quattro valori corrispon¬ 
denti alle prese del primario. In ogni caso si otterranno 
tante tensioni quante erano le suddette prese, ed in 
questo numero è compresa anche la tensione di rete. 
Le correnti massime disponibili rimangono inalterate 
(eccetto che per la tensione di rete, che ammette evi¬ 
dentemente qualsiasi erogazione). 

(continua) J9M» 
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LA SUPERREAZIONE 

NELLA RICEZIONE DELLE ONDE ULTRA CORTE 


NOTE DI CALCOLO E DI MONTAGGIO di G. TERMINI 

2216-12 


Principi di funzionamento 
del ricevitore a superreazione 

Brevi note sul funzionamento di un sistema 

a superreazione. 

II sistema a superreazione permette di ottenere una 
elevatissima amplificazione dei segnali in arrivo, pur 
facendo uso di un limitato numero di tubi. Si giunge 
a questo sistema studiando l’effetto retroattivo prodot¬ 
to dal circuito anodico su quello di griglia in un gene¬ 
ratore autoeccitato. 

Si consideri infatti un generatore nel quale la ten¬ 
sione eccitatrice di griglia è ricavata dal circuito di 
Carico per via trasformatoriea, fig. i, e si determini 
il valore della resistenza totale del circuito equivalente 
Rt (i) in funzione del coefficiente di mutua induzio¬ 
ne esistente fra i due. circuiti. 

Se si pone inizialmente il coefficiente di accoppia¬ 
mento ad un valore tale (accoppiamento molto lasco) 
da rendere nullo o quasi l’effetto retroattivo del circui¬ 
to anodico su quello di griglia e, se si attribuiscono in 
seguito ad M valori successivamente crescenti (accop¬ 
piamento sempre più stretto) si constaterà che la re¬ 
sistenza Rt dell’intero circuito equivalente decresce da 
un valore positivo per annullarsi e raggiungere infine 
dei valori negativi per i quali ultimi non si ha dissi¬ 
pazione ma bensì restituzione energetica al circuito di 
carico. 



Sarà quindi possibile constatare che Vinnesco è de¬ 
terminato dalla condizione Rt () e che il processo o~ 
scillatorio non si manifesta per jRfq>Q, mentre assume 
un andamento crescente (2) per Rt<^ 0 ’ t infatti c solo 
in queste condizioni che l’apporto di energia è tale da 
annullare l’effetto dissipativo nel circuito di carico. 

E* quindi possibile concludere che qualora si dà ad 
M il valore necessario per porre il tubo nelle condizio¬ 
ni prossime a quelle d’innesco (senza tuttavia raggiun¬ 
gerle) il circuito equivalente presenta ancora una resi¬ 
stenza positiva e quindi a carattere dissipativo, ma ta¬ 
ti) In verità, poiché la frequenza di funzionameli lo 
è quella di risonanza del circuito di carico , il sistema 
presenta effettivamente una resistenza e non un'impe¬ 
denza. 

(2) Per la covi parsa di nuovi fattori V accrescimen¬ 
to trova naturalmente un limile e si stabilizza . 


le resistenza è minore di quella che si avrebbe se l’ef¬ 
fetto retroattivo fosse nullo. 

In altre parole, in tali condizioni la tensione ricava¬ 
bile ai capi del carico è maggiore di quella che, a pa¬ 
rità di tensione eccitatrice, è ricavabile ili assenza di 
accoppiamento fra i due circuiti; quindi l’effetto retro¬ 
attivo produce un aumento dell’implifìcazione dello 
dello stadio. 

Se dunque il circuito di eccitazione è percorso da 
un’oscillazione captata da un adatto complesso, fig. 2, 
e se si dispongono le cose in modo da rendere minime 
le cause di dissipazione nel circuito d’entrata con de¬ 
terminato apporto energetico compensativo, a parità 
di ogni altra considerazione, il circuito anodico è ov¬ 
viamente percorso da una componente alternativa di 
ampiezza maggiore di quella constatabile in assenza 
di accoppiamento. 



In altre parole il trasferimento energetico dal circui¬ 
to di placca a quello di griglia determina un aumento 
dell’ampiezza della tensione eccitatrice e quindi un au¬ 
mento nell’amplificazione dello stadio. 

Su questo principio trovano appunto fondamento i 
sistemi detti a reazione che consentono di ottenere no¬ 
tevoli miglioramenti nella selettività (3) e sensibilità, 
quali potrebbero all'incirca aversi con l’aggiunta di un 
tubo in alta frequenza. 

I/effieenza di tale sistema presenta naturalmente un 
limite che, nel caso di ricezioni comunque modulate, 
è ovviamente rappresentato dalla necessità di mante¬ 
nere a un valore positivo la resistenza apparente del 
circuito d’entrata, per evitare l’inizio del processo 0- 
scillatorio che trasformerebbe il ricevitore in un ge¬ 
neratore a u t oecc i t at o. 

In proposito- abbiamo visto che al variare del coeffi¬ 
ciente di accoppiamento M, la resistenza apparente in¬ 
contrata nel circuito di entrata delle oscillazioni in ar¬ 
rivo può assumere anche dei valori negativi; con ciò 
si vuol dire che l’effetto retroattivo ha prodotto un tra¬ 
sferimento energetico supcriore alla dissipazione ener¬ 
getica del circuito, e che quindi l’ampiezza di una o- 
scillazìone indotta nel circuito non assume più un ca¬ 
rattere decrescente, ma bensì aumenta e si stalli!izza 
rapidissimamente ad un valore massimo determinato 
dal susseguente intervento di altri fattori. 

11 sistema a superreazione permette di ottenere una 

(3) IJ effetto retroattivo agisce anche sulla seletti¬ 
vità, in quanto aumenta il coefficiente di risonanza del 
cireuito d’eccitazione. 
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elevatissima amplificazione sfruttando appunto Ì ; au¬ 
mento delle oscillazioni, clic- si verificano nel circuito 
quando per l'effetto retroattivo la resistenza assume 
un valore negativo. Perchè non vi sia alcuna distorsio¬ 
ne, uè di forma uè di ampiezza e perchè quindi il pro¬ 
cesso sìa praticamente accettabile è pertanto necessario 
elle Pampiezza delle oscillazioni sia assolutamente pro¬ 
porzionale all’ampiezza delle perturbazioni in arrivo. 

Ora questa proporzionalità, si annulla alla stabiliz¬ 
zazione del processo oscillatorio, mentre sussiste per¬ 
fettamente all'inizio del fenomeno. 

E’ quindi evidente la necessità di evitare il prolun¬ 
garsi delle oscillazioni e quindi la loro stabilizzazione 
interrompendo le condizioni funzionali del circuito. 

1 /A niistrong è giunto appunto a questo ottenendo 
che la resistenza apparente del circuito d’entrata su¬ 
bisca una successione continua di valori negativi e po¬ 
sitivi, in modo eia sfruttare l’aumento di ampiezza del¬ 
le escili azioni per ottenere una notevole amplificazio¬ 
ne, pur evitando lo stabilizzarsi del processo oscilla¬ 
torio, poiché in tale caso non sarebbe più comandato 
dalla perturbazióne iniziale. 

In conclusione il sistema a superreazionc comporta 
un complesse lavorante per brevissimi istanti nelle 
condizioni di un generatore autoeccitato e poiché l’in¬ 
terruzione del regime d’innesco avviene con frequen¬ 
za ultraudibile, esso non determina alcun disturbo al¬ 
la ricezione. 

Sì può quindi pensare a un complesso supplementare 
che modula, per così dire, a una frequenza ultraudibi¬ 
le uno stadio di rettificazione pur esso funzionante in 
regime di autoeccitazione, tale cioè da mantenere a va¬ 
lori negativi la resistenza apparente del circuito d’en¬ 
trata. 

Si consideri in proposito il circuito riportato in fìg. 
3, nei quale il tubo Tj funziona da rivelatore e da ge¬ 
neratore autoeccitato, per modo che il circuito d’en¬ 
trata Lt C t presenta una resistenza apparente di valo¬ 
re negativo. Il tubo T 2 funziona ancldesso come gene¬ 
ratore autoeccitato; la sua frequenza di funzionamento 
(che è quella di risonanza del circuito di carico) è al 
disopra del limite di udibilità ed agendo sul circuito 
anodico del tubo ricevente produce una variazione pe¬ 
riodica della resistenza totale del circuito equivalente, 
tale da interromperne il funzionamento quale gene¬ 
ratore. 



Nella combinazione di un sistema suppletivo aven¬ 
te il compito di produrre la così detta frequenza d’in¬ 
terruzione, con un circuito rivelatore, e che parimenti 
sia posto nelle condizioni di funzionare in regime au¬ 
toeccitato, se ne deducono facilmente molti c svaria¬ 
ti complessi. 

In particolare dallo studio dei generatori autoeccitati 
è possibile concludere che l’interruzione del processo 
oscillatorio può ottenersi tanto agendo sulla polarizza¬ 
zione dell’elettrodo di controllo, quanto produeendo una 
variazione della tensione di placca o anche mediante 
variazioni di entrambe, in modo però che a una dimi¬ 
nuzione dell’ima corrisponda un aumento dell’altra. 

Questo può ottenersi tanto facendo uso di due tubi, 
quanto per mezzo di un solo tubo. Con l’uso di un solo 
tubo il principio di funzionamento rimane naturalmente 
il medesimo; unica differenza è che il tubo non solo 
rivela e amplifica, ma funziona anche da generatore 
autoeccitato ad una frequenza ultraudibile. Vediamo 
come ciò è possibile; si consideri in proposito il cir¬ 
cuito riportato in fìg. 4. Se l'effetto retroattivo del cir¬ 
cuito anodico su quello di griglia è tale che la resi¬ 


stenza apparente del circuito d’entrata assume ini va¬ 
lore negativo (accoppiamento sufficientemente stretto) 
e, se si dispongono le cose in modo da far funzionare 
il tubo come generatore su una frequenza ultraudibile 
(il che è appunto ottenuto mediante accoppiamento 
trasformatone© tra i due circuiti di placca e di griglia : 
sistema I/, C; Li, Cfi) la resistenza apparente del cir¬ 
cuito d’entrata' assumerà periodicamente un valore po¬ 
sitivo a cui corrisponderà il disinnesco del processo 
oscillatorio. 



E’ da considerare infatti che l’emissione elettronica 
del tubo è comandata dalla frequenza d’interruzione, 
per . cui la resistenza dello spazio griglia-catodo assu¬ 
me un andamento periodico compreso fra un valore 
elevatissimo e un valore minimo; il disinnesco del"e 
oscillazioni è ovviamente determinato dal valore mi¬ 
nimo di questa resistenza; infatti, in tal caso il eoli' 
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(1) Andamento delle oscillazioni ricevute : (a, di- 
tipo resistente; b> modulate) 

(2) Variazione della R apparente. 

(3) Le oscillazioni subiscono una nuova modula¬ 
zione per effetto delta variazione della R apparente . 

(4) Dopo la rivelazione gli impulsi unidirezionali 
determinano la componente A a frequenza acustica. 

{ 5 ) Oscillazioni ricevute con deterirìce comune B, 
con sistema a superr . C. 
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densatore di sintonia è praticamente in corto circuito 
su esso c il processo oscillatorio si smorza, perchè in¬ 
contra un elemento di dissipazione. 

Anche nell hi so di un solo tubo vale naturalmente 
quanto si è detto per il modo con cui è possibile otte¬ 
nere la frequenza d’arresto. Così, ad esempio, può u- 
sarsi un sistema nel quale per i particolari valori del 
condensatore e della resistenza di «Tigli a è possibile 
ottenere una polarizzazione variabile del tubo e quin¬ 
di, alla diminuzione della corrente anodica, il disin¬ 
nesco delle oscillazioni» 

Idi utero andamento del sistema a superrcazione è 
rappresentabile graficamente con una serie di diagram¬ 
mi che studiano il succedersi del processo fisico in 
funzione della grandezza tempo e poiché permettono 
indubbiamente una più chiara comprensione di quanto 
avviene» ci è sembrato opportuno riportarli, (fig. 5). 

L’esame dei diagrammi permette di constatare facil¬ 
mente il completo andamento del processo, che può 
riassumersi nelle seguenti note : 

a) il circuito d’entrata presenta una resistenza, ap¬ 
parente positiva; l’ampiezza delle oscillazioni ricevute 
è assai limitata; 

b) la resistenza apparente del circuito d’entrata as¬ 
sume un valore negativo : le oscillazioni ricevute su- 
biscono un notevole accrescimento di ampiezza; 

c) la variazione periodica della resistenza apparen¬ 
te elei circuito d’entrata, si traduce in una modulazio¬ 
ne d’ampiezza nelle oscillazioni ricevute; nel caso par¬ 
ticolare di trasmissioni comunque modulate, l’ampiez¬ 
za delle oscillazioni è perfettamente proporzionale ah 
l’andamento della perturbazione ricevuta; 

d) la frequenza d’interruzione è presente dopo la 
rettificazione sotto la forma d’impulsi unidirezionali, 
però non ricevibili perchè compresi oltre il limite d’u¬ 
dibilità. {4) 


Con ciò crediamo di aver esaurito l’esposizione sul 
principio di funzionamento del sistema a superreazione. 

Prima di passare allo svolgimento del progetto è no¬ 
stra intenzione intrattenerci brevemente sulla scelta 
del valore della frequenza d’arresto e sull’attenzione 
particolare che si richiede nella messa a punto. 

Riguardo al valore della frequenza d’arresto, essa è 
suggerita dal fatto che l’amplificazione diminuisce per 
frequenze assai elevate (il tempo in cui la resistenza 
apparente del circuito assume un valore negativo è 
ovviamente tanto più piccolo quanto più la frequenza 
aumenta : tratto PQ, fig. 5) stante daltronde sempre la 
necessità di andar oltre il limite di udibilità. 

In pratica conviene quindi tenersi a circa 20.000 KHz 
(valore assai prossimo al limite superiore di udibilità), 
anche perchè si è constatato sperimentalmente che, a 
tale frequenza d’arresto si sono ottenuti i migliori ri¬ 
sultati agendo con tubi di diverso tipo. 

Riguardo poi la messa a punto vi è da dire che essa 
non è affatto critica come alcuni ritengono. 

La pratica dimostra che più che altro è una que¬ 
stione di progetto e di montaggio, nel senso che se lo 
studio è svolto con serietà di metodo e di preparazione 
e se il montaggio risponde a quei requisiti che la tec¬ 
nica impone nel campo delle iperfrequenze, la messa 
a punto non presenta alcuna difficoltà, e questo anche 
per il fatto che l’industria moderna, è in grado di pro¬ 
durre dei componenti di notevolissima efficenza, per la 
costanza dei valori, la riduzione al minimo delle cau¬ 
se di dissipazione energetica e anche per i dati d’in¬ 
gombro che permettono di realizzare facilmente mon¬ 
taggi oltrem odo razionali c di grande rendimento. 

(4) Prescindendo dal fatto che Vinerzia meccanica 
del mezzo riproduttore è tale da non rispondere a fre¬ 
quenze così elevate. 


Svolgimento del progetto 


1. - Brevi note sulla determinazione dello schema 
di principio del circuito. 

Come abbiamo osservato nella prima parte del no¬ 
stro lavoro, un circuito rivelatore a superreazione può 
essere realizzato ricorrendo ai seguenti sistemi : 

j) con due tubi, uno dei quali, funzionante come 
generatore autoeccitato alla frequenza d’interruzione, è 
posto in modo da produrre una variazione periodica 
del punto di funzionamento dell’altro tubo, al quale 
perviene il segnale in arrivo. 

2) con un solo tubo, applicando il segnale in ar¬ 
rivo nel circuito di entrata di un generatore funzionan¬ 
te solo periodicamente in regime di autoeccitazione 
alla frequenza del segnale. 

Con l’uso eli un generatore separato per la produ¬ 
zione della frequenza d’interruzione, si ottengono in¬ 
vero parecchi vantaggi : 

1) si diminuisce, anzitutto, il « soffio », dovuto al¬ 
le fluttuazioni termoioniche che, in assenza di segna¬ 
le, determinano l’inizio delle oscillazioni; 

2) si dà al complesso una notevole sicurezza di 
funzionamento, aumentandone la stabilità. 

3) si ottiene una rigorosa messa a punto in modo 
che il sistema può raggiungere un grado di sensibili¬ 
tà estremamente notevole, ed inferiore, in ogni caso, 
a quello che è'possibile ottenere con l’uso eli un solo 
tubo. 

Al contrario, un sistema tivelatore a un solo tubo è 
preferibile in tutti quei casi in cui sono da osservare 
particolari limitazioni d’ingombro, come, ad esempio, 
in complessi destinati ad esperienze campali o comun¬ 
que ad essere facilmente trasportabili. 

Qui è pure possibile raggiungere una notevole sta¬ 
bilità ed efficienza con un’attenta messa a punto, in 
modo, naturalmente, da porre il ricevitore nelle mi¬ 
gliori condizioni possibili eli funzionamento. 

Per queste ragioni, poiché si ritiene che la limitazio¬ 


ne di costo e di tempo che la realizzazione pratica di 
un circuito a un solo tubo comporta, è tale da essere 
maggiormente preferibile da quanti desiderano stu¬ 
diare la propagazione dei segnali alle iperfrequenze, 
sarà opportuno esporre il sistema rivelatore a un solo 
tubo. 

2. - Schema di principio del circuito. 

Come si è visto, l’uso di un solo tubo, comporta 
l’impiego di un generatore autoeccitato in cui l’inne¬ 
sco delle oscillazioni (la cui frequenza è poi quella del 
carico e parimente del segnale in arrivo) avviene pe¬ 
riodicamente, per variazione delle condizioni di fun¬ 
zionamento. 

La determinazione dello schema di principio del cir¬ 
cuito, pone pertanto due problemi -, 

1) quello della scelta del sistema destinato alla 
sola ricezione del seguale; 

2) quello del modo con cui è possibile bloccare il 
regime di autoeccitazione del tubo. 

Riguardo al sistema di ricezione, poiché esso richie¬ 
de che il circuito anodico produca un effetto retroat¬ 
tivo su quello di griglia, la determinazione si restringe 
a quella di un generatore autoeccitato il cui circuito 
di entrata sia percorso dal seguale in arrivo. 

E’ noto in proposito che i tre circuiti tipo, Meìssner, 
Colpitts, I-Iart'ey, uguali nel principio di funziona¬ 
mento, ma diversi nella disposizione e nell’uso degli 
elementi, si comportano in modo notevolmente diver¬ 
so quando la frequenza di funzionamento raggiunge va¬ 
lori elevatissimi. In tal caso infatti le possibilità oscil¬ 
latorie del tubo diminuiscono grandemente per la pre¬ 
senza di fenomeni induttivi e capacitativi clic si veri¬ 
ficano internamente tra gli elettrodi del tubo (1) ed è 

(1) E* possìbile dimostrare con l’analisi e speri¬ 
mentalmente^ che il mancato funzionamento di un si¬ 
stema generatore è proprio dovuto a ciò e non al fatto 
che, come forse ritengono ì più , alle iperfrequenze il 
cammino elettronico dall’elettrodo emittente alia plac¬ 
ca è compiuto in tempi determinati . 
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quindi necessario ricorrere a particolari disposizioni 
degli elementi costitutivi, allo scopo di ridurne gii 
effetti degenerativi che ne rendono instabile e a vol¬ 
te impossibile il funzionamento e che, oltre a ciò, li¬ 
mitano la frequenza massima di funzionamento. 

Gli studi teorici sul comportamento dei circuiti ge¬ 
neratori alle iperfrequenze richiedono una trattazione 
analitica assai complessa e poiché trovano ovviamente 
conferma, nella ricerca sperimentale, se ne possono 
trarre le seguenti conclusioni ; 

1) Nel circuito del Meissner : 

Lo spostamento continuo del punto di lavoro sul¬ 
la caratteristica di corto circuito del tubo, determina 
una variazione periodica nel valore dell’impedenza di 
carico e produce una variazione irreversibile nel va¬ 
lore della corrente che ne percorre il circuito; il feno¬ 
meno è accompagnato da manifestazioni d’instabilità 
tanto maggiore quanto più la frequenza di funziona¬ 
mento è elevata. 

Osservando particolari accorgimenti diretti a man¬ 
tenere costanti gli elementi del tubo, nonché facendo 
uso di circuiti di carico aventi un valore elevatissimo 
del coefficiente di risonanza, è possibile ottenere un 
complesso notevolmente stabile, purché non si porti 
la frequenza di funzionamento ad un valore notevol¬ 
mente elevato. 

In proposito si è sperimentalmente consolato l’impos¬ 
sibilità di un normale andamento del processo oscil¬ 
latorio con i tubi comuni, per frequenze di circa 50 
MHz. 

Oltre a ciò le capacità in te re 1 e 11 iodi che del tubo agi¬ 
scono negativamente sul necessario trasferimento ener¬ 
getico dal circuito di carico a quello di entrata e limi¬ 
tano il valore massimo della frequenza di funziona¬ 
mento. 

2) Nel circuito del Qolpitts; 

E’ assai critico e di non facile messa a punto anche 
a frequenze non notevolmente elevate per il valore li¬ 
mite a cui occorre portare la tensione eccitatrice di 
griglia affinché il tubo funzioni regolarmente quale ge¬ 
neratore. 

Pur essendo possibile costituire un circuito di carico 
avente una elevatissima pulsazione di risonanza, la 
difficoltà della messa a punto, nonché il fatto che lo 
svolgimento del progetto e i dati che ne derivano sono 
solo accettabili per un determinato tipo di tubo, con¬ 
sigliano a non trattare maggiormente di esso. 

3) Nel sistema délVHartley : 

Nel circuito dell ’llartìey il necessario trasferimento 
energetico é ottenuto per via autotrasformatoriea; il 
sistema presenta una notevolissima efficienza alle i- 
perfrequenze, potendosi anche costituire l’elemento di 
carico a mezzo di una linea accordata dalla capacità e- 
lettrodica placca-grigli a; in tal modo è possibile otte¬ 
nere un sistema generatore con un carico avente una 
pulsazione di risonanza anche superiore a 300.000 kHz, 

11 sistema presenta notevoli condizioni di stabilità; 
non è di difficile messa a punto, né richiede elementi 
di valore critico. 

SnWHarlley diremo meno brevemente più avanti, in 
quanto costituisce il circuito di ricezione per il com¬ 
plesso in progetto; concluderemo qui la determinazio¬ 


ne dello schema di principio del sistema a su per rea¬ 
zione trattando del secondo problema, cioè del modo 
con cui é possibile bloccare periodicamente il funzio¬ 
namento del generatore in regime di autoeccitazione. 

La disposizione solitamente usata é naturalmente 
quello che più risponde ai requisiti fondamentali di ef¬ 
ficienza e stabilità ed é ottenuta producendo una va¬ 
riazione periodica della tensione di riposo dell’elettro¬ 
do di controllo in modo da ottenere una diminuzione 
di corrente anodica tale da rendere imposibile il fun¬ 
zionamento del tubo quale generatore autoeccitato. (2) 
Ciò può ottenersi sfruttando la carica e ricarica di 
un condensatore posto sul circuito di griglia, quando 
si ponga ad un particolare valore la resistenza di fuga 
che ne collega l’elettrodo al catodo. 

La tensione ai capi del condensatore è rappresentata 
in tal modo da una grandezza periodica la cui ampiez¬ 
za determina l’intensità di corrente nel circuito ano¬ 
dico per cui si ha l’innesco delle oscillazioni. 

L’uso del blocco C, R , sull’elettrodo di controllo ha 
ormai escluso i sistemi costituiti da elementi sinto¬ 
nici e funzionanti per accoppiamento di due circuiti, 
per il fatto che questi ultimi presentano sul primo 
due notevoli svantaggi : 



1) quello di condurre a una complicazione del cir¬ 
cuito e quindi a una più delicata messa a punto. 

2) quello di non presentare una grande stabilità; 

Con ciò abbiamo concluso uno sguardo generale al 

circuito e ai criteri elle conducono alla sua determina¬ 
zione; lo schema di principio (fig. 6) comprende quin¬ 
di un generatore funzionante periodicamente in regi¬ 
me di autoeccitazione mediante accoppiamento autotra- 
sformatorico (llartley), mentre l’interruzione delle o- 
scillazioni è dovuta alla diminuzione periodica della 
corrente anodica ottenuta dando al tubo una polariz¬ 
zazione variabile a mezzo del blocco C, R, posto sul¬ 
l’elettrodo di controllo. 

(2) Si c pure sperimentalmente co n sta fato un gua¬ 
dagno di sensibilità (a parità di altre condizioni) neU 
Fuso della polarizzazioììc variabile per carica c ricarica 
del condensatore posto sulVelettrodo di controllo, in 
Confronto ad altri sistemi d 1 interrii rione. 

{continua) 
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Con la de scrizione di questo apparecchio riteniamo 
di risolvere le esigenze di vari gruppi dei nostri assi¬ 
dui lettori. Anzitutto il ricevitore rappresenta quanto 
di meglio oggi il dilettante possa ottenere nel campo 
degli apparecchi a ciìiquc valvole e con spesa relati¬ 
vamente piccola . Inoltre la presente descrizione per¬ 
mette di utilizzare gran parte del materiale usato qual¬ 
che anno fa per la costruzione di alcuni dei più famosi 
apparecchi dell'Antenna. _ 

Infatti molti oggi si trovano in possesso di ■un appa¬ 
recchio così costituito in linea di massima : stadio di 
alta frequenza con valvola 58; stadio rivelatore a rea¬ 
zione con valvola 57; stadio finale con valvola 2A5; ret¬ 
tificatrice <So nel complesso dì alimentazione. Tale ap¬ 
parecchio non può assolutamente soddisfare le esigen¬ 
ze dei più modesto radioascoltatore, sìa per la mancan¬ 


za di selettività , sia per la complicata manovra neces¬ 
saria al suo funzionamento, sia per la minima praticità 
di impiego per la mancanza in modo particolare della 
scala parlante. 

IAapparecchio che ora descriveremo è stato studiato 
per risolvere appunto le esigenze suaccennate; le carat¬ 
teristiche migliori rispetto a quelle d$l A apparecchio 
accennato prima, possono così riassumersi : ricezione 
di tre g anime di onda (medie corte e cortissime), selet¬ 
tività e sensibilità più che sufficiente per la ottima ri¬ 
cezione di quasi tutte le stazioni europee; particolar¬ 
mente la gamma delle onde co rii ss ini c c utile per la ri¬ 
cezione delle stazioni ex tra con t ine n tali e di oltreoceano, 
durante le ore diurne; scala parlante dì lettura prati¬ 
cissima; sintonia con comando a demoltiplica e coman¬ 
do a volano che permette di esplorare tutto il campo 
d J onda con la massima rapidità. 


Lo schema elettrico 

In sintesi lo schema dell’apparecchio è costituito da 
imo stadio convertitore di frequenza, servito da una 
valvola peutagriglia del tipo americano, da uno stadio 
amplificatore di media frequenza, da uno stadio che 
esplica le funzioni di rivelatore della bassa frequenza, 
di rivelatore della tensione del il. A. V. e di amplifi¬ 
catore di bassa frequenza; da uno stadio finale di po¬ 
tenza; e dal complesso alimentatore rettificatore. 

Sapendo che il maggiore problema per il dilettante 
è costituito dalla costruzione del complesso di alta fre¬ 
quenza (bobine, compensatori, commutatore, ete.) e 
dalla sua messa a punto, abbiamo pensato bene di fa¬ 
cilitare la costruzione e la messa a punto impiegando 
un complesso di alta frequenza che si trova in com¬ 
mercio montato c pronto per l’uso; esso è già tarato 
ed il costruttore non ha che da eseguire a montaggio 
ultimato l’operazione di allineamento che si riduce 
all’ag'gilistamelito di alcuni compensatori. 

Evidentemente si è in obbligo di usare un determi¬ 
nato tipo di condensatore variabile per avere la esatta 
corrispondenza delle stazioni sulla scala parlante, 

11 gruppo di alta frequenza comprende precisamente 
le tre bobine di antenna, una per ogni gamma d’onda 
e le tre rispettive bobine dell’oscillatore; i compensa¬ 
tori del circuito di antenna ed i compensatori ed i 
paddi ng del circuito dell’oscillatore. I padding sono 
variabili per le gamme Onde Medie ed Onde Corte 
mentre è fisso per la gamma delle Onde Cortissime. Iti 
tutto si hanno quindi otto condensatori regolabili che 


dovranno essere aggiustati secondo le indicazioni che 
verranno date in seguito, nel capitolo riservato alla 
messa a punto dell’apparecchio. 

Dal gruppo di alta frequenza escono dei terminali 
ed un filo di massa; i primi, che sono numerati, van¬ 
no collegati secondo quanto risulta dallo schema elet¬ 
trico, mentre il secondo va direttamente saldato alla 
molletta di massa del condensatore variabile. Inoltre 
sempre dal gruppo di alta frequenza escono due fili 
isolati che vanno collegati uno al capo superiore del 
potenziometro regolatore di volume R 12 e l’altro alla 
presa del Fono. 

I trasformatori di media frequenza sono reperibili in 
commercio. Essi sono di elevata qualità e stabilità, 
caratteristiche che assicurano un ottimo e costante fun¬ 
zionamento dell’apparecchio anche nelle più avverse 
condizioni di ambiente. 

II regolatore di volume è costituito da 1111 potenzio¬ 
metro logaritmico da 2 Mohm, inserito nel circuito di 
griglia della sezione pentodo della valvola preampli- 
ficatricc di bassa frequenza. Vedremo in seguito come 
diventa lo schema nel caso in cui si abbia un poten¬ 
ziometro di resistenza inferiore ed esattamente di 0,5 
Mohm. 

I/accoppiamento tra la valvola preamplicatriee e la 
valvola finale di bassa frequenza è fatto a resistenza e 
capacità; nel circuito di griglia dell’ultima valvola è 
posto il regolatore di tono, costituito dal potenziome¬ 
tro R§£ il quale fa le veci di resistenza di griglia, e 
dal condensatore C lg . Come si vede dallo schema elet¬ 
trico il circuito del controllo di tono ha una forma non 
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C i — t Condens. vaie doppio 
C 2 - ( 2x465 pF 
G 2 =80 pF, a mica (1) 

C 4 =500 pF, a mica 

C 5 = 0,05 [ Jj F, a carta , 150 v. 

C 6 =0,05 p*Fj a carta, 150 v. 

C 7 -0,05 p-F, a carta, 150 v. 

C g = elettrolitico, 8 [AF, 550 v. punta, 
250 v. lavoro. 

Cg =0,05 [rF, a carta, 300 v. 

C 1 0 = o, 2 p* F, a carta, 3 00 v. 

C n = 5o pF,, a mica. 

C^= 100 pF, a mica. 

C u = elettrolita 15 (AF, 15-volt lavoro. 
C 14 “3 000 p F, ‘ a ca rt a, o< ,)o v. 

C 16 — 0,i jrF, a carta, 300 v. 

Cis = i5o pF, a mica. 

C17 —5000 pF, a carta, loco v. 

Cig = 5000 pF, a carta, 1000 v. 

Cj9 = 5000 pF, a carta, 1500 v. 

C 20 —elettrolitico, 25 [AF, 25 v. lavoro 
C 2 i = o,oi 8'F, a carta, 1500 v. 


C-r. — 0,0 i JA F, a carta 1500 v. 

C r, — elettrolitico 16 f, 550 v. pun- 
/ ta, 400 lavoro. 

C 21 = \ elettrolitico 16 [Ap 550 v. ptin- 
■ ta, 300 lavoro. 

Tv -50000 fi, % watt. 

R 2 —250 a, 34 watt. 

R :; —15000 il , 1 watt. ’ 

Ri =?350 a, % watt. 

R- =500011, 1 watt. 

Rfi - iòooo O., 2 watt. 

R : -Sono a , 2 watt. 

Rs -0,5 Ma, % watt. 

R 9 =1 Ma, >+ watt. 

R 1m - 1,5 MQ , 34 watt. 

R n — 2000 , 34 watt. 

R 12 - Potenziometro 2M o log. 

Ri;,- 1,5 M o, y 2 watt. 

Ri, - o,25 * 31 <>, % watt. 

R r Potenziometro 0,5 M () log'. 

R^ - 40 (> , a presa centrale. 

R 17 = 45o£F 1 watt. 


Tu -Trasformatore d’uscita; impe¬ 
denza inedia primario 7000 

Ta - Trasformatore cPalimentazione 
(vedi testo). 

FMj = Trasformatore dì Media Fre¬ 
quenza per primo stadio. 

FM 2 = Trasformatore di Media Fre¬ 
quenza per secondo stadio. 

AF= Blocco di alta frequenza per on¬ 
de Medie, Corte e Cortissime. 

Z- Eccitazione altoparlante elettro- 
dinamico, 1500 

I Interruttore di lìnea, incorporato 


\ £ = S8 
\ :i = 2B7 

V : , — 80 

P Lampad. scala 2,5 volt, 0,4 amp. 
(1) lì condensatore C t nello schema 
?l cifri co figura collegato tra C, e 


troppo familiare ])er i nostri lettori. In queste righe 
recentemente è stato spiegato il principio di funzio¬ 
namento di questo nuovo circuito atto a controllare il 
tono in un ricevitore; ne ripeteremo la spiegazione 
per coloro ai quali sia sfuggita. Nella posizione nor¬ 
male corrispondente alla massima fedeltà di riprodu¬ 
zione o tono alto che dir si voglia, il cursore del po¬ 
tenziometro è collegato alia griglia della valvola V 4) 
la capacità di accoppiamento tra il circuito anodico 
della valvola \A e il circuito di griglia della valvola 
V| è quindi costituita dalla somma dei due condensa¬ 
tori C 17 e C 18 ; in queste condizioni si ha la massima 
trasmissione delle note basse ed alte della gamma acu¬ 
stica. Portando invece il cursore del potenziometro ud¬ 
rai tra posizione estrema, cioè direttamente a massa, 
la capacità di accoppiamento è costituita solamente dal 
condensatore C 17 , il che porta ad una minore trasmis¬ 
sione delle note basse; inoltre il circuito di uscita del¬ 
la preampli beatrice V 3 si trova ad avere in parallelo il 
condensatore C I8 clic produce una sensibile attenuazió¬ 
ne delle frequenze elevate della gamma acustica. Rias¬ 
sumendo il controllo di tono agisce contemporanea¬ 
mente ai due estremi della gamma acustica, operando 
una limitazione della ampiezza della gamma di fre¬ 
quenza trasmessa. Ciò risolve una delle principali esi¬ 
genze di un buon controllo di tono, secondo la quale 
ì migliori effetti fisiologici si hanno facendo corrispon¬ 
dere ad ogni attenuazione di note alte una attenuazio¬ 
ne delle note basse. Applicando il controllo di tono ora 
descritto abbiamo voluto dare al P apparecchi io una ca¬ 


ratteristica che ben pochi ricevitori del commercio og¬ 
gi hanno. 

I/accoppiamento tra la valvola finale ed il riprodut¬ 
tore, costituito da un altoparlante elettrodinamico, è 
fatto secondo il classico sistema del trasformatore di 
uscita adattore di impedenza. Esso quindi ha il com¬ 
pito di trasformare la bassa impedenza della bobina 
mobile dell’altoparlante elettrodinamico nel valore ot¬ 
timo di circa 7000 ohm, eoi quale si ottiene il massimo 
rendimento dallo stadio di uscita¬ 
li condensatore C 19 in parallelo al primario del tra¬ 
sformatore di uscita serve, come di solito, a corregge¬ 
re l’impedenza di utilizzazione alle frequenze elevate; 
esso inoltre garantisce una caratteristica di risposta 
saliente intorno alle frequenze di 3000-4000 Hz per 
compensare l’inevitabile taglio di tali frequenze nello 
stadio dì amplificazione in media frequenza. 

Il circuito di polarizzazione della valvola finale è ot¬ 
tenuto ponendo una resistenza tra il centro del fila¬ 
mento e la massa; il centro elettrico del filamento si 
ricava a mezzo di una comune resistenza a presa cen¬ 
trale. La resistenza di polarizzazione deve essere bloc¬ 
cata alle basse frequenze a mezzo di un condensatore 
elettrolìtico di Forte capacità e per bassa tensione 
Avendo a disposizione una valvola finale a riscalda¬ 
mento indiretto, la polarizzazione viene invece otte¬ 
nuta rendendo positivo il catodo; la resistenza a pre¬ 
sa centrale è quindi inutile. Ad ogni modo questi par¬ 
ticolare viene esaminato in seguito. 

La parte dello schema che comprende l’alimentatore 
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non ha niente di particolare, Un trasformatore di ali¬ 
menta/ione con primario a prese multiple (per le varie 
tensioni di rete) fornisce a mezzo di tre secondari, Pc- 
nergia per l’accensione delle valvole dell’apparecchio, 
per l’accensione della valvola rettificatrice, e per l’ali¬ 
mentazione anodica, la quale ultima viene rettificata 
dal diodo biplaeca Y :> ; il filtraggio viene ottenuto a 
mezzo di una cellula composta di due condensatori c- 
elettrolitici (C L ., Cffi e di una impedenza Z, costituita 
dall’avvolgimento di eccitazione dell’altoparlante elet¬ 
trodinamico. Le lampadine per l’illuminazione della 
scala parlante, in numero di 3, sono col legate insieme 
ai filamenti delle valvole dell’apparecchio, al secon¬ 
dario di accensione; esse naturalmente dovranno avere 
una tensione di funzionamento eguale a quella di ac¬ 
censione delle valvole. Usando una valvola finale ad 
accensione diretta ?' partalampade della scala debbono 
essere isolati. Infatti, come abbiamo visto poco fa, il 
filamento della valvola finale, e con esso quello delle 
altre valvole, non è collegato direttamente a massa ma 
a traverso metà della resistenza a presa centrale e la 
resistenza di polarizzazione R 17 . Poiché di solito i por- 
talavnpade_hanno un capo a massa, non avendo la pre¬ 
cauzione di isolarli, si verrebbe a cortocircuitare le sud¬ 
dette resistenze ed a togliere la polarizzazione alla val¬ 
vola finale, con le relative conseguenze. 

Il trasformatore di alimentazione usato per il nostro 
apparecchio comprende anche il cambio tensioni; ciò 
noti è obbligatorio in quanto il cambio tensioni può es¬ 
sere montato, come si usa correntemente oggi, nella 
parte posteriore dui telaio. 


parecchio non abbiamo incontrato inconvenienti di sor¬ 
ta, ma facciamo presente che con qualche altro tipo di 
condensatore elettrolitico può darsi che, avendo que¬ 
sto una considerevole resistenza in alta frequenza, il 
filtraggio del circuito anodico della convertitrice \q non 
sia sufficiente; allora è necessario porre in parallelo al 
condensatore C 8 un secondo condensatore a carta per 
alta frequenza, cioè del tipo non induttivo. 

Il circuito del controllo automatico di volume è del 
tipo noto; la tensione di media frequenza da rettificare 
per il C. A. V. è presa dal primario del secondo tra¬ 
sformatore di media frequenza, allo scopo di avere 
contemporaneamente un efficace controllo ed una fa¬ 
cile sintonizzazione. 

Variante allo schema elettrico 

Abbiamo in precedenza accennato alla possibilità di 
variare lo schema elettrico dell’apparecchio sup rat atto 
allo scopo di renderne possibile la costruzione a coloro 
che possiedono valvole diverse ma equivalenti a quelle 
usate da noi. Una delle variazioni più importanti ri¬ 
guarda essenzialmente la parte di bassa frequenza del 
ricevitore. La variante viene riportata in figura 1; tutto 
il resto dello schema rimane inalterato, t componenti 
che diversificano dal primo schema sono tutti elencati 
sotto di esso; gli altri si intendono inalterati. Il prin¬ 
cipio informatore di questa modifica sta nel rendere 
possibile la costruzione del ricevitore a coloro che pos¬ 
siedono al posto del bidiodo-peutodo un bidiodo-triodo, 
ed al posto del pentodo finale a riscaldamento diretto 



R g -50000 Q, l 4 watt; 

Rii-3 5 °° 0 , V4 watt; 

R ]2 Potenziometro 0,5 ài Q log.; 

R js = 2 M Q , Li watt; 

R]7 - 420 Q , 1 watt. 

V 3 =2A6, 75, 6Q7; 

Y., — 2A5, 42, 6F6, 4x, ókó; 

Figura 1 - Variante . allo schema elet¬ 
trico riguardante la Bassa frequenze 


Volgiamo ora uno sguardo acl alcuni punti dello sche¬ 
ma elettrico che riguardano i'11 modo particolare l’ali¬ 
mentazione dei singoli stadi e dei vari elettrodi delle 
valvole. La valvola'convertitrice di frequenza e la am¬ 
pi ifìcatrice di media frequenza hanno in comune Pali¬ 
meli fazione delle griglie-schermo; la tensione adatta 
viene ricavata a mezzo tli un partitore resistivo, for¬ 
mato dalle resistenze R 6 , R 7 , il quale compie due man¬ 
sioni : la prima ovviamente è quella di fornire la ten¬ 
sione di alimentazione alle griglie schermo delle due 
valvole suddette; la seconda mansione importantissima 
è quella di assicurare un assorbimento costante di cor¬ 
rente dal Pulimentazione. Questo assorbimento di cor¬ 
rente cerne è noto costituisce una garanzia per la du¬ 
rata e per il funzionamento dei condensatori elettroli¬ 
tici, diminuendo fortemente la tensione di punta ad 
essi applicata. 

La tensione di placca della valvola convertitrice di 
frequenza è ridotta dalla caduta di tensione che si ha 
nella resistenza R-, clic, si noti, è attraversata dalla 
corrente anodica di e dalla corrente di placca del- 
Pcseillatore della stessa valvola Vj. La riduzione della 
tensione di alimentazione anodica si è resa necessaria 
per disaccoppiare il primo dal secondo stadio ed evita¬ 
re una leggera tendenza all’innesco. Il condensatore e- 
lettre litico C 8 stabilizza inoltre energicamente la tensio¬ 
ne di alimentazione del Pose illatore, garantendo una ot¬ 
tima ricezione delle onde cortissime. Usando- un con¬ 
densatore elettrolitico del tipo impiegato sul nostro ap¬ 


uli pentodo a riscaldamento indiretto. Accanto allo sche¬ 
ma sorto elencate le valvole che possono essere impie¬ 
gate nella sua realizzazione. 

Si noti inoltre che è stata variata anche la parte del¬ 
lo schema che riguarda la rivelazione e la regolazione 
del volume. Non avendo a disposizione un potenzio¬ 
metro del valore di 2 Mohm ma uno di almeno 0,5 
Mobili, questa parte dello schema può essere senz’al¬ 
tro modificata secondo la figura 1. Come è già stato ac¬ 
cennato più sopra, avendo una valvola finale a riscal¬ 
damento indiretto, viene a mancare la resistenza a pre¬ 
sa centrale sul circuito dei filamenti, e la resistenza ed 
il condensatore di polarizzazione R 17 , C 2 o vanno colle¬ 
gati tra catodo della valvola finale e massa, usando 
una finale a riscaldamento indiretto, i porta lampa de 
della scala non debbono essere isolati. 

Per quanto riguarda le valvole ed i componenti dello 
stadio relativo, le varianti possono essere applicate in¬ 
differentemente a tutte e due oppure ad una sola di es¬ 
se, E’ naturalmente indispensabile che le valvole sia¬ 
no del tipo indicato in figura 1. 

Per coloro invece che non avessero a disposizione le 
valvole c che stabiliscano di costruire ^apparecchio, 
consigliamo l’acquisto di valvole moderne, le qitali 
pur avendo caratteristiche analoghe, se non elei tutto 
identiche a quelle già elencate, hanno il vantaggio di 
essere più facilmente reperibili. Allora nello stadio di 
conversione al posto della valvola \q Verrà impiegata 
una 6A8-G; nello stadio di media frequenza una 6K7- 
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G; nello stadio rivelatore una 6Q7-G; nello stadio tinaie 
una ÓF6; e nell’alimentatore una 5Y3-G. A parte la 
rettificatrice che è in tutto identica alla vecchia 80, 
tutte le altre valvole hanno una tensione di accensio¬ 
ne di 6,3 volt; perciò il secondario di accensione del 
trasformatore di alimentazione deve avere le caratte¬ 
ristiche seguenti : 6,3 volt, 1,5 amp, Le lampadine di 
illuminazione della scala saranno per tensione di 6,5 
volt. Tutte le altre caratteristiche del trasformatore di 
alimentazione rimangono inalterate. 

Per rendere pronta l’applicazione delle varianti re¬ 
lative alle valvole abbiamo tracciato la tabella seguen¬ 
te, dalla quale si traggono i dati necessari per l’utiliz¬ 
zazione di vari tipi correnti di valvole. 


TABELLA I. 


VALVOLE 

Caratteristiche 
secondarie 
di accensione 

Isolamento 

porta Circuito 

lampade , 

/ della scala adottare 

2A7 - 58 - 2B7 - M 

2,5 v ; 

si Schema 

2A7 - 58 - 2A6 - 2A5 

2,5 v ; 

no Fig. 1 

6A7 - 78 - 75 - 42 

6,3 v ; 

no , Fig. 1 

6A8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 

6,3 v ; 

no Fig. 1 


Costruzione dell'apparecchio 

11 montaggio dell’apparecchio non oltre difficoltà di 
sorta per il fatto elle le parti più difficili da costruire 
sono facilmente reperibili sul mercato italiano. E’ stata 
infatti nostra cura di seguire al massimo questo con¬ 
cetto, ben sapendo a quali incerti risultati vada incon¬ 
tro il dilettante che si accinga a costruire organi deli¬ 
cati c difficili da tarare, come possono essere ad esem¬ 
pio le induttanze di un ricevitore a più gamme d’on¬ 
da. 11 telaio si può acquistare finito e completo delle 
forature necessarie; il gruppo di alta frequenza, il tra¬ 
sformatore di alimentazione e quelli di inedia fre¬ 
quenza si trovano pure essi sul mercato. Per facilitare 
il compito del lettore abbiamo indicato nella lista del 
materiale occorrente per la costruzione dell’apparec¬ 
chio il nome o la marea da noi usata; consigliamo di 
seguire queste indicazioni per evitare insuccessi, ed in 
ogni caso effettuare la sostituzione degli elementi non 
critici e dopo essersi assicurati della assoluta equiva¬ 
lenza tra essi c quelli da noi usati. 

Come linea da seguire indichiamo dì effettuare anzi¬ 
tutto il montaggio di tutti gli elementi che debbono 
essere montati sul piano orizzontale del telaio; zoccoli 
per le valvole, trasformatore di alimentazione, tra¬ 
sformatori di media frequenza, condensatori elettroli¬ 
tici, condensatore variabile, seguendo per il montaggio 
gli schizzi di figura 2, e le fotografie dell’apparecchio. 
Il gruppo di alta frequenza verrà montato in un se¬ 
condo tempo, quando cioè si saranno eseguiti quasi tut¬ 
ti i collegamenti; infine verrà montata la scala che por¬ 
ta fissati i due potenziometri del volume e del tono. 
Nel caso in cui sia necessario si avrà curagli isolare 
i portalanrpadc della scala prima di effettuarne il mon¬ 
taggio. 

Come si può vedere dalle fotografie e dallo schizzo 
di figura 2, ogni valvola ha un ben definito orienta¬ 


mento che deve essere rispettato allo scopo di non 
complicare Peseeuzione dei collegamenti. Usando le 
valvole indicate nello schema elettrico la foratura già 
effettuata sul telaio non è adatta per il giusto orienta¬ 
mento degli zoccoli delle valvole; l’orientamento esat¬ 
to risulta dalla figura 2 seguendo la quale si potrà ese¬ 
guire sul telaio la foratura per il fissaggio di ognuno 
degli zoccoli. Usando invece le valvole moderne della 
serie « octal » non occorre variare la foratura del telaio. 

Per l’esecuzione dei collegamenti consigliamo l’im¬ 
piego di filo cosiddetto push-baek, eccetto che per i 
collegamenti seguati 1, 3, 4 uscenti dal gruppo di alta 
frequenza, i quali dovranno essere eseguiti in filo nu¬ 
do da 0,8 min. di rame stagnato (lo stesso push-baek. 
a cui sarà stato tolto l’isolamento); questo filo, se ne¬ 
cessario, verrà ricoperto con del tubetto steri ingaio di 
ottima qualità. 

Dal gruppo di alta frequenza esce una treccia di ra¬ 
me stagnato che deve essere direttamente saldata alla 
massa del condensatore variabile; allo scopo, sul te¬ 
laio, in corrispondenza del terminale di massa di detto 
condensatore, esiste un foro di passaggio. I condensa- 
tori a mica Ca, C 4 essendo leggerissimi debbono essere 
sostenuti dai loro stesso terminali, che andranno sal¬ 
dati direttamente alle mollette della valvola Y e del 
gruppo di alta frequenza. 



Figura 2 - Schizzo pea la disposizione delle partì sui 
telaio e per ì'orientainculo delle valvole. 


I collegamenti dei filamenti sono intrecciati lungo il 
percorso che va da una valvola all’altra; in ogni modo 
la fotografìa dell’interno del telaio mostra chiaramente 
la disposizione di essi e di tutti gli altri collegamenti. 

Nel caso in cui si usi una valvola finale a riscalda¬ 
mento indiretto, uno dei capi del filamento viene col¬ 
legato a massa; con questo non si vuol dire che viene 
a mancare mio dei collegamenti dell’accensione, ma 
che esiste un collegamento tra la massa ed un capo del 
circuito di accensione; questo collegamento leve essere 
eseguito in prossimità della valvola Y ;; . 

II collegamento di griglia della valvola V viene ese¬ 
guito in cavetto gommato flessibile, il quale sarà scher¬ 
mato solo nel caso in cui lo schermo di detta valvola 
non riesca a contenerlo. 

L’unione tra l’altoparlante e l’apparecchio viene fat¬ 
ta a mezzo di un cavo tripolare e spina, che si innesta 
nella apposita presa situata posteriormente al telaio. 
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LA REAZIONE 

(o rigenerazione o retroazione) 

Oaando ci siamo occupati dei cir¬ 
cuiti oscillanti, abbiamo visto come 
in essi le oscillazioni tendessero ad 
accumularsi in modo da costituire 
potenziali oscillanti elevati, ed ab¬ 
biamo anche appreso che tale pro¬ 
cesso è ostacolato dalla resistenza 
dei conduttori componenti il circui¬ 
to oscillante, nonché dalle altre for¬ 
me di dispersione di energia. 

Se si riuscisse ad introdurre nel 
circuito oscillante tanta energia 
quanta se ne disperde per effetto di 
resistenza ece., basterebbe una oscil¬ 
lazione iniziale per porre il circuito 
in oscillazione e mantenerlo in tale 
stato per tempo indeterminato. 

In tali condizioni, ogni nuova o- 
scillazione proveniente dall'aereo si 
sommerebbe a quella gdà esistente 
nel circuito oscillante cosicché la 
quantità di energìa in oscillazione 
aumenterebbe indefinitamente e con 
essa i potenziali. 

Ciò clic avverrebbe in tale caso si 
verificherà logicamente in ; misura 
minore se invece di introdurre tan¬ 
ta energìa quanta se ne disperde, si 
introdurrà una parte soltanto di 
questa. 



In questo caso, l’oscillazione del 
circuito si smorzerà, ma un certo ac¬ 
cumulamento avverrà c ciò permet¬ 
terà di ottenere potenziali oscillan¬ 
ti indubbiamente superiori a quelli 
che si avrebbero se non si effettuas¬ 
se alcuna compensazione della ener¬ 
gia che si disperde. 

11 problema di restituire parzial¬ 
mente l'energia perduta ha trovato 
la sua soluzione con l’applicazione 
dei circuiti di reazione (detti anche 
di rigenerazione o di retroazione ri¬ 
spettivamente in America ed in Ger¬ 
mania). 

L’oscillazione proveniente dall'ae¬ 
reo (fìg. i ) viene comunicata con 
uno dei sistemi noti (nell’esempio : 


per induzione elettromagnetica) al 
circuito oscillante i cui capi comu¬ 
nicano rispettivamente alla griglia 
e ad catodo di un triodo. Nel circui¬ 
to di placca di tale valvola, per 
quanto sappiamo, oltre alla compo¬ 
nente continua della batteria, vi sa¬ 
rà una componente alternata la cui 
frequenza, essendo identica a quella 
della oscillazione applicata alla gri¬ 
glia, sarà uguale anche a quella del 
seguale proveniente dall’aereo, so¬ 
lamente che sarà di ampiezza note- 
v ol mente in aggi or e. 

Sappiamo anche che due correnti 
alternate della stessa frequenza pos¬ 
sono sommarsi sovrapponendosi pur¬ 
ché coincidano di fase. B’ dunque 
possibile prelevare una parte della 
componente alternata presente nel 
circuito anodico per riportarla nel 
circuito oscillante di griglia per 
compensarne le pardite ? 

A tutta prima sembrerebbe di no, 
perchè le variazioni del potenziale di 
placca seguono un andamento inver¬ 
so a quello delle variazioni del po¬ 
tenziale di griglia. Da ciò è facile 
concludere però che se si può inverti¬ 
re la fase della componente alternata 
anodica e riportarla così in parte 
nel circuito oscillante di griglia, la 
condizione voluta si verifica e le due 
correnti si possono sommare dando 
luogo alla voluta compensazione. 

11 trasferimento di energìa dal 
circuito anodico a quello oscillante 
dì griglia ed in pari tempo la inver¬ 
sione di fase si possono agevolmen¬ 
te compiere per induzione mutua 
inserendo cioè un avvolgimento in¬ 
duttivo in serie al circuito anodico 
e accoppiandolo poi magneticamente 
con la induttanza del circuito oscil¬ 
lante di griglia. La fig. i illustra la 
d is pos i zionc s il dd etta. 

Nel complesso di fig. r, evidente¬ 
mente l’accennato compenso delle 
perdite del circuito oscillante avvie¬ 
ne solo quando i due avvolgimenti 
si trovano accoppiati in un dato 
senso e non si verifica in alcun mo¬ 
do se i eoi legamenti ai capi di uno 
dei due avvolgimenti si invertono, 
oppure se si in verte il senso degli 
avvolgimenti. 

Il grado di accoppiamento fra i 
detti avvolgimenti deve poi essere 
dosato in modo che ci si avvicini il 
più possibile alla condizione di e- 
gnaglianza fra l’energìa che si dis¬ 
sipa nel circuito oscillante e quella 
riportata dall’avvolgimento di rea¬ 
zione in detto circuito, senza sor¬ 
passarla. 


Tale condizione costituisce il pun¬ 
to critico dell’accoppiamento oltre il 
quale si verifica l’innesco di oscilla¬ 
zioni spontanee della valvola ossia 
la valvola diviene generatrice di o- 
seillazioiii. 

La reazione per la quale la valvo¬ 
la diventa generatrice è, dopo quan¬ 
to si è detto, facilmente comprensi¬ 
bile 

In tale caso infatti si ha che es¬ 
sendo maggiore l’energia riportata 
per reazione di quella che si dissi¬ 
pa nel circuito oscillante, le oscilla¬ 
zioni, in luogo di smorzarsi nel cir¬ 
cuito oscillante stesso, crescono con¬ 
tìnuamente di ampiezza e crescereb¬ 
bero indefinitamente nel tempo se la 
valvola avesse la possibilità di fun¬ 
zionare ugualmente bene con quan¬ 
titativi illimitati di energìa. 

Praticamente però, la valvola 
(piando è fatta funzionare con cor¬ 
renti dì ampiezza eccessiva cessa di 
amplificare e perciò, l’ampiezza del¬ 
la oscillazione, dopo aver raggiun¬ 
to un dato livello cessarà di cresce¬ 
re e si manterrà costante. 

La reazione ha un numero gran¬ 
dissimo dì applicazioni nella radio¬ 
ricezione, di esse avremo ad occu¬ 
pa rei i n ol ti ss i m o. 

Particolarmente utile è l’applica¬ 
zione che si fa della reazione ai ri¬ 


cevitori costituiti da una unica val¬ 
vola rivelatrice. La fig. 2 mostra ap¬ 
punto un ricevitore costituito da 
una valvola rivelatrice a reazione, 
esso si può considerare, in un cer¬ 
to senso, come il prototipo dei ri¬ 
cevitori a reazione. 

La presenza del condensatore e 
della resistenza in serie alla griglia, 
ci dice subito che la rivelazione av¬ 
viene per « corrente di griglia ». B- 
v ideatemeli te in tale ricevitore la 
reazione si effettua riportando nel 
circuito oscillante di griglia una 
parte della componente di alta fre¬ 
quenza che si trova nel circuito ano¬ 
dico, che normalmente nei rivelato- 
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ri a valvola non viene in alcun ino- 
di' utilizzata. 

Il condensatore C\ che vediamo 
disposto in parallelo alla cuffia ha 
lo scopo di lasciare libero il passag¬ 
gio della componente d’alta frequen¬ 
za del circuito anodico che altrimen¬ 
ti sarebbe ostacolata dalla forte im¬ 
pedenza offerta dagli avvolgimenti 
della cuffia {che come è noto si com¬ 
pongono di alcune migliaia di spi¬ 
re). Il valore di capacità di tale 
cond ens atore va scelto i n m od a c li e 
esso offra il minimo ostacolo alla 
componente di alta frequenza ed il 
massimo ostacolo alla componente di 
bassa frequenza (infatti, se non sod¬ 
disfacesse anche a questa seconda 
condizione, la componente di BF 
passerebbe di preferenza nel con¬ 
densatore invece che nella cuffia). Il 
valore, praticamente, è compreso fra 
i 2000 e i 5000 pF. 

Gli altri organi (I 1} L 2 , L 3 e C 2 , 
nonché R. e C) si scelgono con i 
seguenti criteri : 

Il circuito oscillante, costituito da 
F e da C 2 deve poter permettere la 
« copertura » (agendo su C 2 ) della 
gamma di onde clic si vuol ricevere. 

Per le onde medie la cui gamma 
si estende da 200 a 600 metri (os- 
da 1500 a 500. kc) la capacità di 
C 2 è di circa 400 pF (a lame chiu¬ 
se). 

TI calcolo di L si fa con la nota 
fono ola : 

L “ 4 S 7 f-“ C " 

adottando per f il valore più basso 
(500 Kc per le OM) ej per C il va¬ 
lore massimo di capacità del con¬ 
densatore variabile (400 pF). 

Trovato il valore di induttanza di 
L sarà facile mediante i metodi di 
cui abbiamo a suo tempo parlai > op¬ 
pure con i grafici che daremo, ti ca¬ 
vare quante spire di filo di rame i- 
sciato andranno avvolte su di un da¬ 
to diametro di avvolgimento. 

Il numero di spire di T n , di solito 
si tiene di 1/4 od un 1 5 di quello 
dell’avvolgimento del circuito oscil¬ 
lante, ossia di L. I^a ragione di ciò 
consiste nella opportunità che la 
frequenza di risonanza del circuito 
d’aereo si tenga lontana dalla ban¬ 
da che si vuoi ricevere perchè in ca¬ 
so contrario la ricezione delle diver¬ 
se stazioni non sarebbe più rnifor¬ 
me e talune di esse sarebbero forre 
mente esaltate in confronto alle 
altre. 

In generale, più grande è l’aereo 
e meno spire si assegnano ad Lj. 

[1 grado di accoppiamento più a- 
datto fra le spire di Lj e quelle di 
L va trovato per tentativi cosicché, 
pur avvenendo un sufficiente trasfe¬ 
rimento, il circuito oscillante sia la¬ 


sciato libero di oscillare. In caso 
contrario la selettività del ricevito¬ 
re è fortemente compromessa. 

L’avvolgimento L 2 si fa accoppia¬ 
bile in modo variabile a piacere con 
L, in modo di raggiungere le condi¬ 
zioni a cui abbiamo accennato in 
ogni caso. (La freccia significa pos¬ 
sibilità di variazione delFaceoppia- 
mento). Il numero di spire della rea¬ 
zione si fissa con il criterio di noli 
incorrere in fenomeni di risonanza 
nel circuito anodico, (lo stesso cri¬ 
terio adottato per il circuito d’ae¬ 
reo) praticamente esso va da 14 a 
3/4 di quello delle spire di L. 

Il grado di accoppiamento di L 
con L 2 varia molto sia in relazione 
alla frequenza (da cui Firn,possibilità 
pratica di costruire ricevitori a rea¬ 
zione fissa), sia in relazione al tipo 
di valvola, sia infine alla tensione 
anodica e d’accensione. 

Quanto ai valori di R c di C, es¬ 
si vanno scelti in modo che l’osta¬ 
colo alla alta frequenza sia minimo 
mentre la tensione di BF che si for¬ 
ma ai loro capi deve essere massi¬ 
ma. 1 valori più indicati per le on¬ 
de medie sono di 300 pF per il con¬ 
densatore e di 1 mega ohm, per la 
resistenza. 

Se si aumenta C si deve diminui¬ 
re in proporzione R. 

Per le OC il valore di C si può 
ridurre con vantaggio sino a 100 pF. 

Quando si tengono valori di R. re¬ 
lativamente alti (oltre 1 M ^ ) il ri¬ 
cevitore è molto sensibile alle tra¬ 
smissioni più lontane ma rende me¬ 
no sulle stazioni più potenti ossia 
sulle locali; quando si tengono va¬ 
lori più bassi si ottiene l’effetto op¬ 
posto. 

Il miglior grado di accoppiamen¬ 
to della reazione lo si trova facil¬ 
mente controllando ad orecchio la 
ricezione data dalla cuffia. Si nota 
infatti un progressivo aumento di 
sensibilità sino a che un colpo sec¬ 
co avverte che la valvola è diventa¬ 
ta generatrice di oscillazioni. Spes¬ 
so stringendo ulteriormente l’accop¬ 
piamento si percepisce nella cuffia 
un forte fischio della cui natura non 
ci occuperemo per ora. 

Esercitazioni pratiche sperimentali 

Se si dispone del ricevitore a cri¬ 
stallo di cui abbiamo a suo tempo 
fatta la descrizione, si potrà ottene¬ 
re l’amplificazione del segnale ri¬ 
cevuto mediante il complesso a val¬ 
vola i cui dettagli costruttivi sono 
indicati nello scorso numero. E’ pe¬ 
rò necessario applicare fra l’uscita 
del ricevitore a cristallo e l’ingresso 
della valvola un trasformatore di 
bassa frequenza di rapporto 1 5. 11 
primario sarà applicato al riccvito- 
ie a cristallo, e precisamente ai due 


serrafili ai quali era prima col legata 
la cuffia, i due capi del secondario 
andranno invece collegati rispetti¬ 
vamente al morsetto F ed al mor¬ 
setto G del complèsso a valvola. 

Sarà così interessante verificare 
l’effetto della diminuzione della ten¬ 
sione anodica o di accensione sul¬ 
l’amplificazione data dal complesso. 

Appurata così l’attitudine della 
valvola all’amplificazione, si passe¬ 
rà allo studio delle caratteristiche 
di questa come rivelatrice. 

A tale scopo si comineerà con l’al¬ 
lestire la bobina del circuito oscil¬ 
lante (fìg. 3). 



Sul tubo di cartone bachelizzato 
si avvolgeranno 70 spire affiancate 
con il filo smaltato di cui abbiamo 
indicate le caratteristiche. 

Gli estremi degli -.avvolgimenti si 
renderanno rigidi con il tubo facen¬ 
doli passare" per due forel-lmi che si 
porranno praticare nel tubo* median¬ 
te uno spillo. 1 due capi clic si la- 
sceranno un poco lunghi, si colle¬ 
glleranno poi ai due morsetti segna¬ 
ti con L dell’appareehio. 

Con del filo (del tipo usato per i 
collegamenti) si eseguii ranno sopra il 
pannello le seguenti connessioni : 

Il morsetto T deve essere connes¬ 
so al morsetto F; fra F' e G si di¬ 
sporrà una resistenza da 1 mega 
ohm. 

Fra il morsetto G e il morsetto A 
si inserirà un condensatore da 300 
pF. Fra i morsetti ai quali si trova 
col legata la cuffia si disporrà un 
condensatore da 2000 pF. 

Al morsetto T si collegllerà la 
presa di terra (tubatura dell’acqua 
potabile). Al morsetto A si colle¬ 
gherà invece l’antenna. 

Tu queste condizioni si percepirà 
il suono della trasmissione della sta¬ 
zione locale. 

Con tutta probabilità, verrà fatto 
di notare che il massimo di ricezio¬ 
ne si ha quando il condensatore va¬ 
riabile è tutto aperto( lamine disac¬ 
coppiate). 

Questo difetto è un sìntomo che 
denuncia che l’eccessiva capacità 
dell’aereo si è sommata a quella del 
condensatore variabile. 

La capacità dell’aereo si può ri¬ 
durre collegando in serie al filo del¬ 
lo stesso un condensatore da 300 pF 
circa (sarà anzi istruttivo provare 
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ceti coiu'.L'iisatori ài diversa capacità 
e studiarne gli effetti). 

Quando però per ridurre sempre 
più la capacità dell 5 aereo si giun¬ 
gerà a disporre in serie di conden¬ 
satori dì troppo piccola capacità, si 
noterà che, malgrado il funziona¬ 
mento del condensatore variabile di¬ 
venga normale ed il circuito oscil¬ 
lanti mostri di aver migliorato in 
selettività, la ricezione e notevol¬ 
mente affievolita. 

E 1 questo un segno elle la reat- 
U ::za offerta dal condensatore è ec¬ 
cessiva t- quindi troppo alta è la ca¬ 
duta di potenziale ad AF che si tor¬ 
ma ai suoi capi. 

Dopo aver compiute queste prove 
sulla influenza della capacità d’ae¬ 
reo si passerà ad un altro sistema di 
accoppiamento dell’aereo al ricevi¬ 
tore. 

Su di un tubo di cartone di 40 o 
45 nini. si avvolgeranno 30 spire 
dello stesso filo, indi si staccheran¬ 
no i fli di antenna e terra dai mor-■ 
setti e si colleglleranno ai capì dì 
tale avvolgimento. 

Naturalmente, tenendo disaccop¬ 
piati i due avvolgimeli ti non si avrà 
al cuna ricezione, ma introducendo 
il nuovo avvolgimento nel vecchio, 
la ricezione tornerà. 

Regolando il condensatore varia¬ 
bile si potrà intensificare l’intensità 
di ricezione. 

Nel corso di tale prova si noterà 
che il punto di massima ricezione si 
Ila in una posizione intermedia del 
condensatore variabile, ciò è dovuto 
al fatto che la capacità dell’aereo 
non si somma più a quella del cir¬ 
cuito oscillante. 

Il circuito d’aereo si compone ora 
del l’aereo, discesa, bobina (detta 
primario) e terra; il trasferimento di 
energia dal circuito d’aereo al cir¬ 
cuito oscillante avviene ora per via 
magnetica. 

Si noterà come diminuendo l’ac¬ 
coppiamento la selettività aumenta 
e la sensibilità diminuisce. 

Interessante sarà studiare l’in- 
iluenza del numero delle spire del 
primario sulla sensibilità c sulla se¬ 
lettività del ricevitore. 

Se la batteria di accensione viene 
collegata al contrario (ossia col 4- 
al posto del — e viceversa) si no¬ 
terà che la ricezione aumenta se è 
molto debole e diminuisce se è già 
forte. In tale modo, infatti viene 
cofnmunicata alla griglia, attraver¬ 
so alla resistenza, una tensione-base 
positiva (dell’ordine di 2 volt) che 
è condizione necessaria per ottenere 


una perfetta rivelazione di grigua 
(che sappiamo essere più efficace 
per i segnali deboli). Si ultimeran¬ 
no le prove sulla rivelazione di gri¬ 
glia sostituendo il condensatore e In 


4441 Cn- Abb. 7402 T. V. Roma 

D. Gradirei che mi si spiegasse perchè 
nel carico anodico deila 6L6 si ha una po¬ 
tenza di parecchi volt, pur scorrendo in 
detto carico una variazione di corrente di 
pochi Ma, 

Per esem. fra i dati che si leggono nel li¬ 
bro le « valvole riceventi » fra l'altro si legge: 

Tensione anodica 350 volt. 

Corrente an. con segnale nullo 75 MA. 

Corrente idem idem massimo 78 MA. 

Potenza di uscita 6,5 watt, 

Ora dato che il segnale di ingresso è alter¬ 
nato; si avrà 78-75-3 MA per la semionda 
periodica e 75-3 per la semionda negativa 
quindi una variazione totale di 6MA (a se 
gnale massimo). 

Ammettendo la variazione anodica uguale 
alla tensione anodica stessa secondo h nota 
legge di ohm per cui W^IXE. si avrebbe: 

Volt 250X0,006 15 Watt e non 6,5W. 

Di quali altri coefficienti bisogna tener 
conto? e qual'è il calcolo? 

R. — I 78 mA che leggete e che corrispon¬ 
dono al sognale massimo non si riferiscono 
alla intensità di punta del periodo (che è 
di gran lunga maggiore); si tratta di in¬ 
tensità della corrente continua. 

In altri termini, se inserite un miUiampe- 
rometro in placca rileverete che in assen¬ 
za di segnale in griglia lo strumento segna 
75 mA e quando* il segnale è massimo lo 
sfruttamento segna 78 mA. Ciò si intende 
indipendentemente delle variazioni istanta¬ 
nee della intensità prodotte dai semiperi odi 
del segnale. 

I 5 ni A di differenza possono essere se mai 
un indice della dissimmetria dei periodi del¬ 
la corrente amplificata, ossia un indice del¬ 
la diserzione. 

TI calcolo delle variazioni di intensità va 
fatto invece in base alla forinola: 



dove W è la potenza di uscita, E è la resi¬ 
stenza di carico (o impedenza}. 

4442 Cn - Abb. 7943 P. S. - Gaeta 

D. — Ho un apparecchio ricevente Ken¬ 
nedy 506 K a 6 valvole WE32. 78 75. 

42. 42E. 5Z3. Alle due prese di antenna, lun 
ga e corta, fissato allo chassis mediante un 
listino di cartone bachelizzato, è collegando 
un condensatore Ducati tipo 104 PF SO. 

La presa di terra è una boccoletta saldata 
allo chassis. Quando il filo di aereo è col¬ 
legato alia presa antenna lunga e quindi 
miserie al condensatore di 50 PF, ed il filo 
terra a) suo posto col volume aperto al mas¬ 
simo, la ricezione di quasi tutte le stazioni 
si ottiene debole ed in altre non si sente; se 
si stacca il filo di terra e con esso sì fa 
contatto col filo di aereo, la ricezione avvie¬ 
ne di colpo normale e con massima inten¬ 
sità. 

Desidero sapere da che deriva tale incon¬ 
veniente. 


resistenza che si trovano in connes¬ 
sione con il con altri di valori di¬ 
versi e facendo l'esercizio di ricavare 
su di un foglio di carta il circuito 
elettrico del complesso cosi costruito. 


M. - Kvideii temente la vostra antenna 
capta poco mentre la rete luce capta assai 
di più. 

Mantenendo la terra e rantolimi al suo 
posto, la captazione è affidata a quest’ul¬ 
tima ed è perciò insufficiente ; se staccate 
la terra c la collegate ulffaereo, vi mettete 
nelle stesse condizioni ed anche se collegate 
direttamente il filo di terra alla boccola del¬ 
l’antenna. perche la captazione è in tale 
caso affidata alla rete luce 0 perciò avete 
un rendimento migliore. 

Non vi sarà difficile persuadervi di ciò 
se abolirete addirittura l'antenna c colle¬ 
gherete il solo filo di terra alia boccola deì- 
rantenna dell’apparecchio dii questo caso 
la terra non deve comunicare con alcuna 
l'antenna, perchè la captazione è in tale 
caso la ricezione massima. 

L’aereo attuale 0 è interrotto, o è troppo 
corto, o infine trovasi in un locale entro il 
quale la captazione è assai difficile. Un ae¬ 
reo esterno di 20 o 30 metri con corda di 
rame di almeno 3 min. vi ridarà la fiducia 
negli aerei, 

4443 Cn - Abb. 7741 A. G. ~ Piazza 
Armerina. 

D, — Volendo usare per incidere dischi a 
cottura un diaframma elettromagnetico SA- 
FAR Mod. 630 per incisioni Vi prego indi¬ 
carmi : 

1) Se detto tipo è adatto allo scopo. 

2) Quale deve essere la potenza dell’am 
plifìcatore. 

3) Come va inserito il diaframma net- 
ramplìfìcatore, 

4) Come si eseguisce la cottura dei di¬ 
schi, indicandomi anche la temperatura e la 
durata dì cottura. 

R. - Il diaframma è adatto ma ci date 
elementi insufficienti per potervi dare una 
risposta precisa. 

La potenza d’unità massima può essere 5 
watt, ma come possiamo indicarvi il colle¬ 
gamento se non ci dite quale amplificatore 
usate? 

In linea generale possiamo dirvi che il 
collegamento va fatto in modo che il cari¬ 
co delle valvole finali sia quello prescritto 
dalle Case per quel tipo di vavole per un 
minimo di distorsione. 

La cottura si esegue richiudendo per qual¬ 
che ora il disco in un forno. Detto forno di 
solito consiste in un recipiente di forma a- 
datta le cui pareti di fondo contengono due 
resistenze riscaldate elettricamente. 

Come possiamo precisarvi la temperatura 
se non sappiamo quale è il disco che volete 
usare? Infine, è chi vi vende il disco che 
vi deve precisare le condizioni di cottura, 
perchè esse variano a seconda delle com¬ 
posizioni usate per la pasta del disco. 

4444 Cn - G. C. ~ Napoli 

D. Ho letto sulla Rivista SAPERE 1936 un 
articolo di Electron sul radio Telefono Ma¬ 
stini. Perchè possa avere una chiara idea 
di quel che si è raggiunto in fatto di radio 
telefonia, prego rispondere alle seguenti do¬ 
mande: 



Le nostre EDIZIONI DI RADIOTECNICA sono le più pratiche e le più convenienti 


da notare, di imminente 

Richiedetele alla S. A. Editrice IL 


. . PROF. ING. DILDA -^Radiotecnica 

USC : N. CALLEGARI - Onde cortese ultracorte 

ROSTRO (Milano, Via Senato 24) ’o alle principali librerie 
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1) Poiché Electron dice che con un co¬ 
mune apparecchio telefonico è possibile met¬ 
tersi in comunicazione con un apparecchio 
Mastini mobile (collocato ad esempio in un 
automobile) è da ritenere che si sia trova 
to il modo di chiamare, facendo squillare 
una suoneria o altrimenti l’appareccrio de¬ 
siderato e di chiamare questo solo, ad esclu¬ 
sione di tutti gli altri, (E’ veramente così?) 

2) Nell’alternativa non conosco più l’im¬ 
portanza del radio telefono Mastini, perchè 
è certo che ogni apparecchio radio ricetra¬ 
smittente può cambiare l’apparecchio radio 
ricetrasmittente con cui vuol comunicare. La 
telefonia coi fili, sia pure automatica è de¬ 
cisamente superata. Ma siamo veramente a 
questo punto? 

3) Quale pubblicazione a preferenza ita¬ 
liana o francese può informarmi più esatta¬ 
mente sugli ultimi progressi raggiunti in 
questo senso? 

E vi è qualche pubblicazione che descriva 
più dettagliatamente l’invenzione Mastini? 

4) Vi sono (prescìndendo dai vecchi cohe¬ 
rer) relais che possono esser messi in azio¬ 
ne dalle onde elettromagnetiche? In che con¬ 
sìstono e come agiscono? Vi sono pubblica¬ 
zioni in materia? 

lì, — Il radiotelefono Mastini consisto in 
una combinazione fra radio e telefono. Gros¬ 
so modo il funzionamento è il seguente: 

Fisso a terra trovasi un apparecchio ri¬ 
cevei ite. e trasmittente ad OC connesso attra¬ 
verso ad un complesso simile ad un appa¬ 
recchio telefonico (simile rispetto alle fun¬ 
zioni) alla rete urbana. 

Sull’auto ino Mìe trovasi un apparecchio te¬ 
lefonico collegato ad un trasmettitore ad OC 
(c ricevitore). 

Gli impulsi elettrici che si fanno forman¬ 
do il numero sull'automobile, si trasmettono 
via radio al posto fisso che li capta e li 
manda alla linea urbana come se fossero 
stati prodotti localmente. 

L’abbonato chiamato risponde e, via rete 
urbana prima indi per via radio comunica 
con l'apparecchio mobile. 

La cosa sembrerebbe semplicissima ma cer¬ 
tamente molte difficoltà pratiche avrà do¬ 
vuto superare l'inventore per giungere a tu¬ 
ie risultato. 

4445~Cn — G. A. - Udine 

D, Prego indicarmi con sollecitudine i 
dati precisi par bobine riceventi (secondario 
e reazione) dai 50 ai 250 m. eventualmente 
filtro e dai 580 ai 1100 m. in reazione con 
filtro. 

R. fon sigliamo di usare condensatori 
variabili da 400 pF e di effettuare due gam¬ 
me per il tratto da. 50 a 250 m, ed una gam¬ 
ma sola per il tratto 580-1100 m. 

Le gamme saranno così delimitate: 

50-112" m.; 112-250 m. e 580-1100 m. 

Il Prodotto LXO. per le tre gamme sarà 
rispettivamente 0,00345; 0.017.6 e 0,341. Le in¬ 
duttanze dovranno allora essere rispettiva¬ 
mente 8,6 t X H ; 44 jX H e 852 IX H. 

Il secondario della, la induttanza (8,6H 
andrà avvolto su supporto ceramico di 3,75 
cm. circa, avrà una lunghezza di 370 min. e 
si comporrà di 19 spire filo rame 12/10 sta¬ 
gnato. 

La seconda (44aH) sì avvolgerà su uguale 
supporto e si comporrà di 42 spire per una 
lunghezza di 370 rum. dì filo da 6/10 smaltato. 
La terza bobina (852 all) andrà avvolta su 
supporto cilindrico di bakelite o simili di 

2.5 cm. di diametro e si comporrà di 225 spi¬ 
re avvolte in due strati, con filo da 2,5/10 co¬ 
perto in seta (2 strati ■. 

La reazione per la prima bobina si compo¬ 
ne di 15 spire fiio 3/10 affiancate, distanti 2 
inni, dalla fine avvolgimento, per la seconda 
spire 22 filo 2/10 affiancate a 3 mm, dalla, 
fine avvolgimento; per la. 3 11 ; 60 spire filo 

1.5 10 a 3 nini, da fine, avvolgimento. Il fil¬ 
tro serve per la gamma 580-1100 e si compone 
di una bobina identica all’ultima., con va¬ 
riabile della stessa capacità, per essa l'av¬ 
volgimento di, reazione serve da primario 
d’aereo. Detta bobina si accoppia molto la¬ 
scamente all'altra eh© porta il secondario 
con reazione (distanza circa 30 mm.). 

4446 Cn — F. F. - Genova Nervi 

R, — La sostituzione è più che consiglia¬ 
bile. 

Il dinamico potrà essere un tipo adatto 
per una uscita di 2 o 3 watt, con trasfor¬ 
matore per pentodo (circa 7000 ohm d'Impe¬ 


denza) e con un avvolgimento di eccitazione 
da 2500 a 3000 ohm. 

II trasformatore d’alimentazione sarà quel¬ 
lo' da 2x350 volt; l’avvolgimento di eccitazio¬ 
ne dell'altoparlante andrà mosso al posto 
della attuale impedenza di filtro da 301L II 
primario del trasformatore di uscita sarà 
messo al posto dell’attuale altoparìante. 

Il vantaggio sarà maggiore se, oltre a 
detta modifica apporterete le modifiche se¬ 
guenti al circuito; 

Abolite la resistenza da 20.000 ed il con¬ 
densatore da 500; al posto del primario del 
trasformatore mettete una resistenza da 0,2 
mega, indi dal punto di congiunzione di 
questa, con la attuale da 1000, attaccate un 
condensatore da 20.000 il cui altro capo va 
alla griglia della WE30. 

Al posto del secondario del trasf. B.F met¬ 
tete una resistenza da 0,5 mega, indi sosti¬ 
tuite l'attuale resistenza dì 0.1 mega con al- 
t ra da 0,5 mega. 

4447 Cn ^ R. P. - Genova Sampierda- 

rena. 

li. II trasformatore 1105 andava messo 
al posto del 1106 e viceversa, inoltre abbia¬ 
mo specificato sul vostro disegno quale è il 
primo e quale il secondo dei due 1106. 

Un effetto di stabilizzazione notevole si 
ottiene talvolta mettendo una bobinetta di 
circa 30 spire a nido d'ape o simili (diame¬ 
tro 10 mm.) direttamente in serie al catodo 
della finale (fra il catodo e il gruppo di po¬ 
larizzazione. 

4449 Cn — B. U. - Castelfidarde 

R. L’apparecchio è press’a poco sensibile 
e potente quanto il BV139, tuttavia, ia bobi¬ 
na di quest’ultimo è stata studiata meglio, 
specialmente per quanto riguarda la selet¬ 
tività. 

Avendo adoperato il tubo di 10 mm. più 
grande e filo da 2,5/10 anziché 3.10, dovete 
ridurre le spire degli avvolgimenti del 25%. 

Provate a portar© la resistenza che at¬ 
tualmente è di 1 mega ohm a 0.75 mega e 
il condensatore da 10.000 a 5000 (in paralle¬ 
lo al trasformatore d'uscita). 

Quanto alle OC, nella descrizione del BV 
3904 sono già contenuti i dati della bobina 
per la gamma 19-50 m. 

Se volete eventualmente coprire la gam¬ 
ma- 10-25 ra. adottate; primario d’aereo 2,5 
spire, secondario di sintonia 4,5 spire rea¬ 
zione 6 spire; il filo ed il supporto sono i- 
dentieì a quelli della gamma 19-50, io spi¬ 
re, tranne quelle della reazione vanno di¬ 
stanziate 3 mm. Luna dall’altra. 

4449 Cn — Assiduo lettore ■ M. D. B. 

D. In un apparecchio radio ho applicato 
un altoparlante sussidiario magnetico. Vo¬ 
lendo staccare il dinamico dall’apparecchio, 
dove va interrotto per non danneggiare que¬ 
st’ultimo? 

Se,non si è parlato nell’Antenna della in¬ 
cisione dilettantistica dei dischi vi sarei 
molto grato se ciò f osse fatto in seguito, 
avendo molto interesse sull’argomento. 

11. — La soluzione migliore sarebbe di in¬ 
terrompere il collegamento fra il secondario 
del trasformatore di uscita e la bobina mo¬ 
bile. In tale modo evitate di aprire e chiu¬ 
dere i circuiti percorsi dalla corrente ano¬ 
dica a tutto vantaggio della valvola e degli 
avvolgimenti dell'altoparlante che non sono 
attraversati in pieno dalla componente con¬ 
tinua, 

Dell’incisione dilettantistica si è detto mol¬ 
to tempo addietro ma l’argomento merita di 
essere ripreso specialmente in considerazio¬ 
ne dei nuovi materiali usati nella composi¬ 
zione dei dischi e dei nuovi sistemi di in¬ 
cisione a cottura. 

4450 Cn — M. F. - Roma 

D. Avendo del materiale in mio posses¬ 
so vorrei costruirmi il M V. 147 descritto nel 
N. 19 del 193Q mi occorre per tanto sapere: 

1) Il valore della resistenza R2 per il 
ricevitore funzionante con la 43 e la 25Z5. Dì 
quanti Watt dovrà essere la resistenza di 
30000 ohm e se i condensatori elettrolitici 
da 8MF 1503 della Geloso possono andar bene. 

2) Dove potrei trovare il trasformatore 
(Sterling) e l’impedenza da 350 ohm 8H. 

3) Volendo usare l’altoparlante Watt 3 
della Geloso, con trasformatore 2W3, deside¬ 
rerei sapere: 

1) Se detto trasformatore va bene. 

2 ) Il valor® dell’avvolgimento di eccita 
zione e se questo va inserito nei punti A. B. 

3) Se nello schema vi sono errori. 


R. - La K-2 sarà di 600 chiù; la E. di 
30.000 ohm è da 0,5 watt (nell’elenco, in luo¬ 
go di leggere la seconda volta lil si deve 
leggere E4 essendo un errore di stampa). 
Gli elettrolitici vanno benissimo. Il trasfor¬ 
matore « Sterling » può essere sostituito con 
qualunque buon altro trasformatore con rap¬ 
porto 1/5 (p. es. il 145A Geloso'. Quale im¬ 
pedenza potete usare una Z305R della stessa 
casa. 

li trasformatore 2W3 va bene; l’avvolgi¬ 
mento di eccitazione deve avere da 12.000 a 
15.000 ohm di resistenza^,e va disposto fra 
A e R. L'errore c’è, semplice ma madorna¬ 
le ! Come potete vedere il condensatore 06 si 
trova in corto circuito a causa della ecces¬ 
siva... prolissità del collegamento che scen¬ 
de dalla griglia schermo per andare al C 4 
(eliminate il tratto di tale collegamento che 
va dal + anodico alla massa e tutto an¬ 
drà bene). 


Le annate de l'ANTENNA 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
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Anno 1932 . . . Lire 20,— 

» 1934 ...» 32,50 
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LE NOSTRI: EDIZI NI TECNICHE 



A. Aprile : Le resistenze ohmiche in radiotecnica l. 8 ,— 
C. Favilla: Messa a punto dei radioricevitori l io,— 

J. Bossi: Le valvole termoioniche (2 a edizione) ■ . ■ l. 12,50 
N. Callegari: Le valvole riceventi .l. 15 ,— 

Tutte le valvole, dalle più vecchie alle più recenti, tanto di tipo americano che europeo, sono ampia¬ 
mente trattate in quest’opera (Valvole Metalliche - Serie « C » - Serie « WE » - Valvole rosse - 
Nuova serie Acciaio) 

(Questi due uftimi volumi formano la più interessante e completa rassegna sulle valvole che sia 
stata pubblicata). 

Don Ing. G. MAN NI NO PATANÈ: 

CIRCUITI ELETTRICI 

METODI DI CALCOLO E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE IN REGIME SINUSOIDALE 




Prima Parte: Teoria dei numeri compiessi- 

Seconda Parte: Rappresentazione delle funzioni sinusoidali e cosinusoidali semplici. Operazioni sulle 
grandezze sinusoidali e cosinusoidali isofrequenziali. 

Terza parte: Le grandezze elettriche. Circuiti vari e rispettive impedenze. Circuiti risonanti e se¬ 
lettivi. Applicazione del teorema di Fourier. Il coefficiente di amplificazione dinamica e l’accoppia¬ 
mento intervaìvolare a resistenza e capacità. La capacità dinamica cTtngresso delle valvole e la re¬ 
golazione def volume. Formule ed equazioni dimensionali. 

Appendice: Cenni pratici su.le resistenze ohmiche, Cenni pratici sui condensatori. Cenni pratici sulle 
induttanze. -.. L. 20,— 

Doti. Ing. M. DELIA ROCCA 

LA PIEZ O-ELETTRICITA' 

CHE COSA È - LE SUE REALIZZAZIONI - LE SUE APPLICAZIONI 

E’ la prima opera che si pubblica in Italia sull’argomento. L’Autore che, durante la sua {unga perma¬ 
nenza all’estero, si è specializzato nella materia, svolge in forma piana tutta la teoria della piezo- 
elettricità, Illustrando le esperienze di torsione e flessione, dopo aver dato uno sguardo alle nozioni 
principali delia cristallografia. 

Con un’ampia documentazione illustra le varie fasi della coltura, del taglio e della lavorazione dei 
cristalli piezoelettrici, avendo particolare riguardo per i cristalli di quarzo e di Rochelle. 

La rassegna di tutte le moderne applicazioni nel campo elettro-acustico, industriale, medicale e 
sperimentale è ampiamente illustrata da fotografie e disegni mentre per ogni applicazione sono in¬ 
dicate le caratteristiche d’impiego, le tolleranze ed i risultati che si ottengono. 

E’ un’opera vasta e documentata, che mette alta portata di tutti la piezo-elettricità, partendo dalla 
definizione sino alle applicazioni note ed accettate in tutto il mondo . ..... L. 20,—- 

N . CALLEGARI: 

ONDE CORTE ED ULTRACORTE 

Tale volume può giustamente considerarsi' l’unico del genere pubblicato in Italia. 

E’ indispensabile a coloro che si occupano di onde corte ed ultracorte, dallo studioso al professioni¬ 
sta perchè fornisce loro tutti gli elementi teorici e pratici atti ad impadronirsi della materia. 

Infatti, oltre agli elementi di teoria di carattere generale ed alla illustrazione dei sistemi, contiene 
le descrizioni di emettitori da 1 a 120 watt-aereo complete di particolari costruttivi e tratta am¬ 
piamente la ricezione delle onde corte, da una chiara esposizione dei principi ad una serie di descri¬ 
zioni particolareggiate. 

La parte prima composta di 22 paragrafi contiene: 

la teoria dei circuiti oscillanti, degli aerei, dei cristalli piezoelettrici, degii oscillatori Magnetron e 
Barkausen-Hurz, nonché la teoria delle misure. 

La parte seconda composta di 12 paragrafi contiene: 

la descrizione di quattordici trasmettitori ca 1 a I 20 watt per O.C. e U-C. portatili e fiss.. 

La parte terza composta di 17 paragrafi contiene: 

la descrizione di neve ricevitori, di tre ricetrasmettici e di speciali sistemi di trasmissione. 


Richiederli alla nostra Amministrazione od alle principali Librerie 

Sconto del 10 per gli abbonati alla Rivista 
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